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Entwurf eines Umwelthaftungsgesetzes — UmweltHG 


A. Problem 

Die bisher vorhandenen gesetzhchen Regelungen über den Scha- 
densausgleich sind für den Schutz der Umwelt und der Geschädig- 
ten nicht ausreichend. Durch das Gesetz über die Umwelthaftung 
soll der Umweltschutz und die Rechtsstellung der Geschädigten 
nachhaltig verbessert und die bestehenden Regelungslücken ge- 
schlossen werden. 

Darüber hinaus soll das Risiko künftiger Schadensersatzleistungen 
die Inhaber bestimmter Anlagen zu einem umsichtigen, schadens- 
vermeidenden Verhalten veranlassen; insoweit dient der Entwurf 
auch der Umweltvorsorge. 


B. Lösung 

Der Entwurf enthält Vorschläge für Regelungen mit folgenden 

Schwerpunkten : 

“ Für Umweltschäden wird über den Gewässerschutz hinaus die 
Gefährdungshaftung auch für die Bereiche Boden und Luft ein- 
geführt. 

— Der Gefährdungshaftung werden bestimmte gefährhche Anla- 
gen unterworfen. 

— Auch der störungsfreie Normalbetrieb wird in die Haftung ein- 
bezogen. 

— Zugunsten der Geschädigten werden Beweiserleichterungen 
durch eine Ursachenvermutung und durch Auskunftsansprü- 
che vorgesehen. 

— Die vorgesehene Schadensersatzpfhcht erfaßt Personen- und 
Sachschäden. 

— Zusätzhch wird die Möglichkeit des Geschädigten verbessert, 
einen Eingriff in die Natur auf Kosten des Schädigers rückgän- 
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gig zu machen, soweit neben der Sachbeschädigung auch eine 
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft vorliegt. 

— Inhaber von Anlagen, von denen ein besonders hohes Risiko 
ausgeht, werden verpflichtet, zur Sicherung der Erfüllung der 
gegen sie gerichteten Ansprüche Vorsorge zu treffen, insbeson- 
dere in der Form einer Haftpflichtversicherung. 


C. Alternativen 

Keine 


D. Kosten 

Bund, Länder und Gemeinden werden durch die vorgesehenen 
Regelungen nur dann mit Kosten belastet, wenn sie eine der im 
Anhang genannten Anlagen betreiben und deswegen zum Scha- 
densersatz herangezogen werden. 

Soweit die Unternehmen sich gegen Haftpflichtschäden versi- 
chern oder zu einer Deckimgsvorsorge verpflichtet werden, entste- 
hen zusätzhche Kosten, die im EinzelfaH preiserhöhend wirken 
werden. Auch durch verbesserte Schadensvorsorge können zu- 
sätzhche Kosten entstehen. Das Ausmaß hängt u. a. von der Risi- 
kolage und der Wettbewerbssituation im Einzelfall ab; es läßt sich 
im voraus nicht quantifizieren. Preiserhöhende Auswirkungen auf 
das Preisniveau — insbesondere auf das Verbraucherpreisni- 
veau — sind tendenziell zu erwarten. 
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Entwurf eines Umwelthaftungsgesetzes 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra- 
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

§1 

Anlagenhaftung bei Umwelteinwirkungen 

Wird durch eine Umwelteinwirkung, die von einer 
der im Anhang I genannten Anlagen ausgeht, jemand 
getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt 
oder eine Sache beschädigt, so ist der Inhaber dieser 
Anlage verpflichtet, dem Geschädigten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 

§2 

Haftung für nichtbetriebene Anlagen 

(1) Geht die Umwelteinwirkung von einer noch 
nicht fertiggestellten Anlage aus und beruht sie auf 
Umständen, die die Gefährhchkeit der Anlage nach 
ihrer Fertigstellung begründen, so haftet der Inhaber 
der noch nicht fertiggestellten Anlage nach § 1. 

(2) Geht die Umwelteinwirkung von einer nicht 
mehr betriebenen Anlage aus und beruht sie auf Um- 
ständen, die die Gefährhchkeit der Anlage vor der 
Einstellung des Betriebs begründet haben, so haftet 
derjenige nach § 1, der im Zeitpunkt der Einstellung 
des Betriebs Inhaber der Anlage war. 

§3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Ein Schaden entsteht durch eine Umwelt einwir- 
kung, wenn er durch Stoffe, Erschütterungen, Geräu- 
sche, Druck oder sonstige Erscheinungen verursacht 
wird, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet 
haben. 

(2) Anlagen sind ortsfeste Einrichtungen wie Be- 
triebsstätten und Lager. 

(3) Zu den Anlagen gehören auch 

a) Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und sonstige orts- 
veränderhche technische Einrichtungen und 

b) Nebeneinrichtungen, 

die mit der Anlage oder einem Anlagenteil in einem 
räumhchen oder betriebstechnischen Zusammen- 
hang stehen und für das Entstehen von Umweltein- 
wirkungen von Bedeutimg sein können. 


- UmweltHG 

§4 

Ausschluß der Haftung 

Die Ersatzpflicht besteht nicht, soweit der Schaden 
durch höhere Gewalt verursacht wurde. 

§5 

Beschränkung der Haftung bei Sachschäden 

Die Ersatzpflicht für Sachschäden ist ausgeschlos- 
sen, wenn die Benutzung einer Sache nicht, nur un- 
wesenthch oder in einem Maße beeinträchtigt wird, 
das nach den örthchen Verhältnissen zumutbar ist. 

§6 

Ursachenvermutung 

(1) Ist eine Anlage nach den Gegebenheiten des 
Einzelfalles geeignet, den entstandenen Schaden zu 
verursachen, so wird vermutet, daß der Schaden 
durch diese Anlage verursacht ist. Die Eignung im 
Einzelfall beurteilt sich nach dem Betriebsablauf, den 
verwendeten Einrichtungen, der Art und Konzentra- 
tion der eingesetzten und freigesetzten Stoffe, den 
meteorologischen Gegebenheiten, nach Zeit und Ort 
des Schadenseintritts und nach dem Schadensbild so- 
wie allen sonstigen Gegebenheiten, die im Einzelfall 
für oder gegen die Schadensverursachung spre- 
chen. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die 
Anlage bestimmungsgemäß betrieben wurde. Ein be- 
stimmungsgemäßer Betrieb hegt vor, wenn die beson- 
deren Betriebspflichten eingehalten worden sind und 
auch keine Störung des Betriebs vorhegt. 

(3) Besondere Betriebspflichten sind solche, die sich 
aus verwaltungsrechtlichen Zulassungen, Auflagen 
und vohziehbaren Anordnungen und Rechtsvorschrif- 
ten ergeben, soweit sie die Verhinderung von solchen 
Umwelteinwirkungen bezwecken, die für die Verur- 
sachung des Schadens in Betracht kommen. 

(4) Sind in der Zulassung, in Auflagen, in vollzieh- 
baren Anordnungen oder in Rechtsvorschriften zur 
Überwachung einer besonderen Betriebsp flicht Kon- 
trollen vor geschrieben, so wird die Einhaltung dieser 
Betriebspfhcht vermutet, wenn die vorgeschriebenen 
Kontrollen zur angemessenen Überwachung der Ein- 
haltung der Betriebspfhcht geeignet waren, und 

1. die Kontrollen in dem Zeitraum durchgeführt wur- 
den, in dem die in Frage stehende Umwelteinwir- 
kung von der Anlage ausgegangen sein kann und 
diese Kontrollen keinen Anhalt für die Verletzung 
der Betriebspfhcht ergeben haben, oder 
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2. im Zeitpunkt der Geltendmachung des Schadens- 
ersatzanspruchs die in Frage stehende Umweltein- 
wirkung länger als zehn Jahre zurückliegt. 

§7 

Ausschluß der Vermutung 

( 1) Sind mehrere Anlagen geeignet, den Schaden zu 
verursachen, so gilt die Vermutung nicht, wenn ein 
anderer Umstand als eine dieser Anlagen nach den 
Gegebenheiten des Einzelfalles geeignet ist, den 
Schaden zu verursachen. Die Eignung im Einzelfall 
beurteilt sich nach Zeit und Ort des Schadenseintritts 
und nach dem Schadensbild sowie allen sonstigen 
Gegebenheiten, die im Einzelfall für oder gegen die 
Schadensverursachung sprechen. 

(2) Ist nur eine Anlage geeignet, den Schaden zu 
verursachen, so gilt die Vermutung dann nicht, wenn 
ein anderer Umstand nach den Gegebenheiten des 
Einzelfalles geeignet ist, den Schaden zu verursa- 
chen. 

§8 

Mehrere Ersatzpflichtige 

Wurde der Schaden von mehreren verursacht, so 
haftet der Inhaber einer der in Anhang I genannten 
Anlagen nur anteilig nach dem Maß seines Ursachen- 
beitrages, wenn der Schaden durch den bestim- 
mungsgemäßen Betrieb seiner Anlage verursacht 
ist. 

§9 

Auskunftsanspruch des Geschädigten 
gegen den Inhaber einer Anlage 

(1) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme begrün- 
den, daß eine Anlage den Schaden verursacht hat, so 
kann der Geschädigte vom Inhaber dieser Anlage 
Auskunft verlangen, soweit dies zur Feststellimg, daß 
ein Anspruch auf Schadensersatz nach diesem Gesetz 
besteht, erforderlich ist. Verlangt werden können nur 
Angaben über die verwendeten Einrichtungen, die 
Art und Konzentration der eingesetzten oder freige- 
setzten Stoffe und die sonst von der Anlage ausgehen- 
den Wirkungen sowie die besonderen Betriebspfhch- 
ten nach § 6 Abs. 3. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht insoweit 
nicht, als die Vorgänge aufgrund gesetzhcher Vor- 
schriften geheimzuhalten sind oder die Geheimhal- 
tung einem überwiegenden Interesse des Inhabers 
der Anlage oder eines Dritten entspricht. 

(3) Der Geschädigte kann vom Inhaber der Anlage 
Gewährung von Einsicht in vorhandene Unterlagen 
verlangen, soweit die Annahme begründet ist, daß die 
Auskunft unvollständig, unrichtig oder nicht ausrei- 
chend ist, oder wenn die Auskunft nicht in angemes- 
sener Frist erteilt wird. Absätze 1 und 2 gelten ent- 
sprechend. 


(4) Die §§ 259 bis 261 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
finden entsprechende Anwendung. 

§ 10 

Auskunftsanspruch des Geschädigten 
gegen Behörden 

Liegen Tatsachen vor, die die Annahme begründen, 
daß eine Anlage den Schaden verursacht hat, so kann 
der Geschädigte von Behörden, die die Anlage geneh- 
migt haben oder überwachen, oder deren Aufgabe es 
ist, Einwirkungen auf die Umwelt zu erfassen, Aus- 
kunft verlangen, soweit dies zur Feststellung, daß ein 
Anspruch auf Schadensersatz nach diesem Gesetz be- 
steht, erforderlich ist. Die Behörde ist zur Erteilimg der 
Auskimft nicht verpflichtet, soweit durch sie die ord- 
nungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde 
beeinträchtigt würde, das Bekanntwerden des Inhalts 
der Auskunft dem Wohle des Bundes oder eines Lan- 
des Nachteile bereiten würde oder soweit die Vor- 
gänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach, 
namentiich wegen der berechtigten Interessen der 
Beteiligten oder dritter Personen, geheimgehalten 
werden müssen. § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 11 

Auskunftsanspruch des Inhabers einer Anlage 

(1) Wird gegen den Inhaber einer Anlage ein An- 
spruch aufgrund dieses Gesetzes geltend gemacht, 
kann er von dem Inhaber einer anderen Anlage Aus- 
kunft und Einsichtsgewährung oder von den in § 10 
genannten Behörden Auskunft verlangen, soweit dies 
zur Feststellung des Umfangs seiner Ersatzpflicht ge- 
genüber dem Geschädigten oder seines Ausgleichs- 
anspruchs gegen den anderen Inhaber erforderlich 
ist. 

(2) Für den Anspruch gegen den Inhaber einer an- 
deren Anlage gilt § 9 Abs. 1 Satz 2, Absätze 2 bis 4 
und für den Auskunftsanspruch gegen Behörden § 10 
entsprechend. 

§ 12 

Mitverschulden 

Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschul- 
den des Geschädigten mitgewirkt, so gilt § 254 des 
Bürgerhchen Gesetzbuchs; im Falle der Sachbeschä- 
digung steht das Verschulden desjenigen, der die tat- 
sächliche Gewalt über die Sache ausübt, dem Ver- 
schulden des Geschädigten gleich. 

§ 13 

Umfang der Ersatzpflicht bei Tötung 

(1) Im Falle der Tötung ist Ersatz der Kosten einer 
versuchten Heilung sowie des Vermögensnachteils zu 
leisten, den der Getötete dadurch erhtten hat, daß 
während der Krankheit seine Erwerbsfähigkeit aufge- 
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hoben oder gemindert war oder seine Bedürfnisse ver- 
mehrt waren. Der Ersatzpflichtige hat außerdem die 
Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, der 
diese Kosten zu tragen hat. 

(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu 
einem Dritten in einem Verhältnis, aus dem er diesem 
gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder 
unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Drit- 
ten infolge der Tötung das Recht auf Unterhalt entzo- 
gen, so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten insoweit 
Schadensersatz zu leisten, als der Getötete während 
der mutmaßhchen Dauer seines Lebens zur Gewäh- 
nmg des Unterhalts verpflichtet gewesen wäre. Die 
Ersatzpflicht tritt auch ein, wenn der Dritte zur Zeit der 
Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war. 

§ 14 

Umfang der Ersatzpflicht bei Körperverletzung 

Im Falle der Verletzung des Körpers oder der Ge- 
sundheit ist Ersatz der Kosten der Heilung sowie des 
Vermögensnachteils zu leisten, den der Verletzte da- 
durch erleidet, daß infolge der Verletzung zeitweise 
oder dauernd seine Erwerbsfähigkeit aufgehoben 
oder gemindert ist oder seine Bedürfnisse vermehrt 
sind. 

§ 15 

Schadensersatz durch Geldrente 

(1) Der Schadensersatz wegen Aufhebung oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit und wegen ver- 
mehrter Bedürfnisse des Verletzten sowie der nach 
§ 13 Abs. 2 einem Dritten zu gewährende Schadens- 
ersatz ist für die Zukunft durch eine Geldrente zu lei- 
sten. 

(2) § 843 Abs. 2 bis 4 des Bürgerhchen Gesetzbuchs 
ist entsprechend anzuwenden. 

§ 16 

Haftungshöchstgrenzen 

Wurde die Anlage bestimmungsgemäß betrieben, 
so haftet der Ersatzpflichtige im Fall des § 15 Abs. 1 
nur bis zu einer Jahresrente von dreißigtausend Deut- 
sche Mark für jede getötete oder verletzte Person. 

§ 17 

Aufwendungen bei Wiederherstellungsmaßnahmen 

(1) Stellt die Beschädigung einer Sache auch eine 
Beeinträchtigung der Natur oder der Landschaft dar, 
so ist, soweit der Geschädigte den Zustand herstellt, 
der bestehen würde, wenn die Beeinträchtigung nicht 
eingetreten wäre, § 251 Abs. 2 des Bürgerhchen Ge- 
setzbuchs mit der Maßgabe anzuwenden, daß Auf- 
wendungen für die WiederhersteUung des vorherigen 


Zustandes nicht allein deshalb unverhältnismäßig 
sind, weil sie den Wert der Sache übersteigen. 

(2) Für die erforderhchen Aufwendungen hat der 
Schädiger auf Verlangen des Ersatzberechtigten Vor- 
schuß zu leisten. 

§ 18 

Verjährung 

Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Hand- 
lungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bür- 
gerhchen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 

§ 19 

Weitergehende Haftung 

(1) Eine Haftung aufgrund anderer Vorschriften 
bleibt unberührt. 

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung im FaUe 
eines nuklearen Ereignisses, soweit für den Schaden 
das Atomgesetz in Verbindung mit dem Pariser Atom- 
haftungsübereinkommen vom 29. Juh 1960 (im Wort- 
laut der Bekanntmachung vom 15. Juh 1985, BGBl. II 
S. 963), dem Brüsseler Reaktorschiff-Übereinkommen 
vom 25. Mai 1962 (BGBl. II S. 977) und dem Brüsseler 
Kemmaterial- Seetransport- Abkommen vom 17. Sep- 
tember 1971 (BGBl. II S. 1026) in der jeweils gültigen 
Fassung, maßgebend ist. 

§ 20 

Deckungsvorsorge 

(1) Die Inhaber von Anlagen, die in Anhang II ge- 
nannt sind, sind verpflichtet, zur Sicherung der nach 
§ 1 bestehenden Haftung Vorsorge zu treffen (Dek- 
kungsvorsorge). Geht von einer nicht mehr betriebe- 
nen Anlage eine besondere Gefährhchkeit aus, kann 
die zuständige Behörde anordnen, daß derjenige, der 
im Zeitpunkt der EinsteUung des Betriebs Inhaber der 
Anlage war, für die Dauer von höchstens fünf Jahren 
weiterhin entsprechende Deckungsvorsorge zu tref- 
fen hat. 

(2) Die Deckungsvorsorge kann erbracht werden 

1. durch eine Haftpflichtversicherung bei einem im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäfts- 
betrieb befugten Versicheningsuntemehmen 
oder 

2. durch eine Freist ehungs- oder Gewährleistungs- 
Verpflichtung des Bundes oder eines Landes oder 

3. durch Freistellungs- oder Gewährleistungsver- 
pflichtung eines im Geltungsbereich dieses Geset- 
zes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts, 
wenn gewährleistet ist, daß sie einer Haftpflicht- 
versicherung vergleichbare Sicherheiten bieten. 

(3) Die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Pflichtversiche- 
rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213), zuletzt geändert 
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durch Gesetz vom 22. März 1988 (BGBl. I S. 258), Ge- 
nannten sind von der Pflicht zur Deckungsvorsorge 
befreit. 

(4) Die zuständige Behörde kann den Betrieb einer 
der in Anhang II genannten Anlage ganz oder teil- 
weise untersagen, wenn der Inhaber seiner Verpflich- 
tung zur Deckungsvorsorge nicht nachkommt und die 
Deckungsvorsorge nicht binnen einer von der zustän- 
digen Behörde festzusetzenden angemessenen Frist 
nachweist. 

§21 

Rechtsverordnungsermächtigungen 

(1) Die Bundesregierung wird durch Rechtsverord- 
nung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften 
erlassen über 

1. den Zeitpunkt, ab dem die Inhaber nach § 20 Dek- 
kungsvorsorge treffen müssen, 

2. Umfang und Höhe der Deckungsvorsorge, 

3. die an Freistellungs- und Gewährleistungsver- 
pflichtungen von Kreditinstituten zu stellenden 
Anforderungen, 

4. die für die Überwachung der Deckungsvorsorge 
zuständige Stelle sowie über deren Verfahren und 
Befugnisse bei der Überwachung der Deckimgs- 
vorsorge, 

5. die für Anordnungen nach § 20 Abs. 1 Satz 2 zu- 
ständige Stelle sowie über deren Verfahren und 
Befugnisse bei der Überwachung der Deckungs- 
vorsorge, 

6. die zuständige Stelle gemäß § 158 c Abs. 2 des Ge- 
setzes über den Versicherungsvertrag sowie über 
die Erstattung der Anzeige im Sinne des § 158 c 
Abs. 2 dieses Gesetzes, 

7. Maßnahmen der zuständigen Stelle, durch welche 
der Betrieb einer Anlage, für den nicht oder nicht 
ausreichend Deckungsvorsorge getroffen ist, ver- 
hindert werden soll, 

8. die Pflichten des Inhabers der Anlage, des Versi- 
cherungsuntemehmens und desjenigen, der eine 
Freistellungs- oder Gewährleistungsverpflichtung 
übernommen hat, gegenüber der für die Überwa- 
chung der Deckungsvorsorge zuständigen Stelle. 

(2) Die Rechtsverordnung ist vor Zuleitung an den 
Bundesrat dem Bundestag zuzuleiten. Sie kann durch 
Beschluß des Bundestages geändert oder abgelehnt 
werden. Der Beschluß des Bundestages wird der Bun- 
desregierung zugeleitet. Hat sich der Bundestag nach 
Ablauf von drei Sitzimgswochen seit Eingang der 
Rechtsverordnung nicht mit ihr befaßt, so wird die 
unveränderte Rechtsverordnung der Bundesregie- 
rung zugeleitet. Der Bundestag befaßt sich mit der 


Rechtsverordnung auf Antrag von so vielen Mitglie- 
dern des Bundestages, wie zur Bildung einer Fraktion 
erforderlich sind. 

§ 22 

Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1, in Verbindung mit ei- 
ner Rechtsverordnung nach § 21 Nr. 2, nicht oder 
nicht ausreichende Deckungsvorsorge trifft oder 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 20 Abs. 1 
Satz 2 zuwiderhandelt. 

(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

§ 23 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer einer Rechtsver- 
ordnung nach § 21 Nr. 3 bis 8 zuwiderhandelt, soweit 
sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß- 
geldvorschrift verweist. 

(2) Die Ordmmgswidrigkeit kann mit einer Geld- 
buße bis zu zehntausend Deutsche Mark geahndet 
werden. 


§ 24 

Übergangsvorschrift 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung, soweit der 
Schaden vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verur- 
sacht worden ist. 

§25 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber- 
lin. Rechtsverordnungen aufgrund dieses Gesetzes 
gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überlei- 
tungsgesetzes. 

§26 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft. 
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Anhang I zu § 1 UmweltHG 


Für die genannten Anlagen gilt; 

1. Ist für eine der im Anhang genannten Anlagen das 
Erreichen oder Überschreiten einer Leistungs- 
grenze oder einer Anlagengröße maßgebend, so ist 
auf den rechtlich zulässigen und sofern dieser 
überschritten wird, auf den tatsächlichen Betriebs- 
umfang abzustellen. Der rechtlich zulässige Be- 
triebsumfang bestimmt sich aus dem Inhalt verwal- 
tungsrechtlicher Zulassungen, aus Auflagen, aus 
vollziehbaren Anordnungen und aus Rechtsvor- 
schriften. 

2. Ist für eine der im Anhang genannten Anlagen die 
Menge eines Stoffes maßgebend, so ist darauf ab- 
zustellen, ob diese Menge 

a) im bestimmungsgemäßen Betrieb vorhanden 
sein kann oder 

b) bei einer Störung des bestimmungsgemäßen 
Betriebs entstehen kann. 

3. Mehrere Anlagen eines Betreibers, die die maßge- 
benden Leistungsgrenzen, Anlagengrößen oder 
Stoffmengen jeweils allein nicht erreichen, sind 
Anlagen i. S. des § 1 UmweltHG, sofern sie in ei- 
nem engen räumlichen und betrieblichen Zusam- 
menhang stehen und zusammen die maßgebenden 
Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen (Num- 
mer 1) oder Stoffmengen (Nummer 2) erreichen. 

Wärmeerzeugung, Bergbau, Energie 

1. Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heiz werke mit 
Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, 
flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen, soweit 
die Feuerungswärmeleistung 

a) bei festen oder flüssigen Brennstoffen 50 Me- 
gawatt 

oder 

b) bei gasförmigen Brennstoffen 100 Megawatt 
übersteigt. 

2. Feuerungsanlagen für den Einsatz von 

a) Kohle, Koks, Kohlebriketts, Torfbriketts, 
Brenntorf, Heizölen, Methanol, Äthanol, natur- 
belassenem Holz sowie von 

aa) gestrichenem, lackiertem oder beschichte- 
tem Holz sowie daraus anfallenden Resten, 
soweit keine Holzschutzmittel auf getra- 
gen oder enthalten sind und Beschichtun- 
gen nicht aus halogenorganischen Verbin- 
dungen bestehen oder von 

bb) Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder 
sonst verleimtem Holz sowie daraus anfal- 
lenden Resten, soweit keine Holzschutz- 


mittel aufgetragen oder enthalten sind imd 
Beschichtungen nicht aus halogenorgani- 
schen Verbindungen bestehen 

mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 Me- 
gawatt oder mehr oder 

b) gasförmigen Brennstoffen 

aa) Gasen der öffentiichen Gasversorgung, 
naturbelassenem Erdgas oder Erdölgas 
mit vergleichbaren Schwefelgehalten, 
Flüssiggas oder Wasserstoff, 

bb) Klärgas mit einem Volumengehalt an 
Schwefelverbindungen bis zu 1 vom Tau- 
send, angegeben als Schwefel, oder Bio- 
gas aus der Landwirtschaft, 

cc) Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Hoch- 
ofengas, Raffineriegas und Synthesegas 
mit einem Volumengehalt an Schwefelver- 
bindungen bis zu 1 vom Tausend, angege- 
ben als Schwefel, 

mit einer Feuerungswärmeleistung von 

100 Megawatt oder mehr 

3. Feuerungsanlagen für den Einsatz anderer fester, 
flüssiger oder gasförmiger brennbarer Stoffe mit 
einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt 
oder mehr 

4. Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von 
Altöl oder Deponiegas 

5. Gasturbinen zum Antrieb von Generatoren oder 
Arbeitsmaschinen mit einer Feuerungswärmelei- 
stung von 10 Megawatt oder mehr, ausgenom- 
men Gasturbinen mit geschlossenem Kreislauf 

6. Kühltürme mit einem Kühlwasserdurchsatz von 
10 000 Kubikmetern oder mehr je Stimde imter 
Einschluß von Kühltürmen von Anlagen zur Spal- 
tung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung 
bestrahlter Kernbrennstoffe 

7. Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle 
mit einer Leistung von 30 Tonnen oder mehr je 
Stunde 

8. Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Stein- 
kohle 

9. Anlagen zur Trockendestillation, insbesondere 
von Steinkohle, Braunkohle, Holz, Torf oder Pech 
(z. B. Kokereien, Gaswerke imd Schwelereien), 
ausgenommen Holzkohlenmeiler 

10. Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung 
von Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- 
oder Gaswasser 

11. Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder 
Wassergas aus festen Brennstoffen 
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12. Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von 
Kohle 

13. Anlagen zur Erzeugung von Stadt- oder Ferngas 
aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten 

14. Anlagen über Tage zur Gewinnung von Öl aus 
Schiefer oder anderen Gesteinen oder Sanden so- 
wie Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbei- 
tung solcher Öle 

15. Anlagen innerhalb von Kembrennstoffabriken 

— zur chemischen Umwandlung von Uran- oder 
Plutonium Verbindungen (Konversion) , 

— zum Sintern von Brennstofftabletten oder 

— zum Aufbereiten von kembrennstoffhaltigen 
Rückständen 

16. Verfahrenstechnische Anlagen innerhalb von 
Urananreichenmgsanlagen (Isotop entrennanlage 
oder Produktanlage) einschließlich Lager- und 
Hantierungsanlagen für Behälter mit Uranhexa- 
fluorid (UF) 

17. Einrichtungen zur Aufbewahrung von Kern- 
brennstoffen in Form von löslichen Uranverbin- 
dungen 

18. Einrichtungen zur Behandlung radioaktiver Ab- 
fäUe. 


Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe 

19. Anlagen zur Herstellung von Zementkhnker oder 
Zementen 

20. Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, 
Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder 
Schamotte 

21. Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Ver- 
arbeitung von Asbest 

22. Aiüagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten 
von Asbesterzeugnissen auf Maschinen 

23. Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder 
Ton 

24. Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es 
aus Altglas hergestellt wird, einschließlich Glasfa- 
sern, die nicht für medizinische oder fernmelde- 
technische Zwecke bestimmt sind 

25. Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse 
unter Verwendung von Tonen, soweit der Raum- 
inhalt der Brennanlage drei Kubikmeter oder 
mehr und die Besatzdichte 300 Kilogramm oder 
mehr je Kubikmeter Rauminhalt der Brennanlage 
beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte 
Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluft- 
führung betrieben werden 

26. Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe 

27. ' Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen 

von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mine- 
ralstoffen einschließlich Aufbereitungsanlagen 
für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplittan- 
lagen, von denen den Umständen nach zu erwar- 


ten ist, daß sie länger als während der zwölf Mo- 
nate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an dem- 
selben Ort betrieben werden. 


Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich 
Verarbeitung 

28. Aiüagen zum Rösten (Erhitzen unter Luftzufuhr 
zur Überführung in Oxide), Schmelzen oder Sin- 
tern (Stückigmachen von feinkörnigen Stoffen 
durch Erhitzen) von Erzen 

29. Anlagen zur Gewinnung von Roheisen oder 
Nichteisenrohmetallen 

30. Anlagen zur Stahlerzeugung sowie Anlagen zum 
Erschmelzen von Gußeisen oder Rohstahl, ausge- 
nommen Schmelzanlagen für Gußeisen oder Stahl 
mit einer Schmelzleistung bis zu 2,5 Tonnen pro 
Stunde 

31. Schmelzanlagen für Zink oder Zinklegierungen 
für einen Einsatz von 1 000 Kilogramm oder mehr 
oder Schmelzanlagen für sonstige Nichteisenme- 
talle einschließlich der Anlagen zur Raffination 
für einen Einsatz von 500 Kilogramm oder mehr, 
ausgenommen 

— Vakuum- Schmelzanlagen, 

— Schmelzanlagen für niedrigschmelzende Guß- 
legierungen aus Zinn und Wismut oder aus 
Feinzink, Aluminium und Kupfer, 

— Schmelzanlagen, die Bestandteü von Druck- 
oder Kokillengießmaschinen sind, 

— Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Le- 
gierungen, die nur aus Edelmetallen oder aus 
Edelmetallen und Kupfer bestehen, und 

Schwallötbäder 

32. Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von 
Stahl, insbesondere von Blöcken, Brammen, 
Knüppeln, Platinen oder Blechen durch Räm- 
men 

33. Anlagen zum Walzen von Metallen, ausgenom- 
men 

— Kaltwalzwerke mit einer Bandbreite bis zu 
650 Millimeter und 

— Anlagen zum Walzen von Nichteisenmetallen 
mit einer Leistung von weniger als 8 Tonnen 
Schwermetall oder weniger als 2 Tonnen 
Leichtmetall je Stunde 

34. Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien, ausgenom- 
men Anlagen, in denen Formen oder Kerne auf 
kaltem Wege hergestellt werden, soweit deren 
Leistung weniger als 80 Tonnen Gußteüe je Mo- 
nat beträgt 

35. Gießereien für Nichteisenmetalle, ausgenom- 
men 

— Gießereien für Glocken- oder Kunstguß, 

— Gießereien, in denen in metallische Formen 
abgegossen wird. 
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— Gießereien, in denen das Metall in ortsbeweg- 
lichen Tiegeln niedergeschmolzen wird und 

— Gießereien zur Herstellung von Ziehwerkzeu- 
gen aus niedrigschmelzenden Gußlegierun- 
gen aus Zinn imd Wismut oder aus Feinzink, 
Aluminium und Kupfer 

36. Anlagen zum Aufbringen von metallischen 
Schutzschichten aus Blei, Zinn oder Zink auf Me- 
talloberflächen mit Hilfe von schmelzflüssigen 
Bädern oder durch Rammspritzen mit einer Lei- 
stung von 1 Tonne Rohgutdurchsatz oder mehr je 
Stunde, ausgenommen Anlagen zum kontinuierli- 
chen Verzinken nach dem Sendzimirverfahren 

37. Anlagen, die aus einem oder mehreren maschinell 
angetriebenen Hämmerir bestehen, wenn die 
Schlagenergie eines Hammers 1 Kilojoule über- 
schreitet; den Hämmern stehen Fallwerke 
gleich 

38. Anlagen zur Sprengverformung oder zum Plattie- 
ren mit Sprengstoffen bei einem Einsatz von 
10 Kilogramm Sprengstoff oder mehr je Schuß 

39. Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Ro- 
tormühlen mit einer Nennleistung des Rotoran- 
triebes von 500 Küowatt oder mehr 

40. Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten 
nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl 

41. Anlagen zur Herstellimg von Schiffskörpern oder 
-Sektionen aus Metall mit einer Länge von 20 Me- 
tern oder mehr 

42. Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren 

43. Anlagen zur Herstellung von Metallpulver oder 
-pasten durch Stampfen 

44. Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- 
oder Magnesiumpulver oder -pasten oder von 
blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten in 
einem anderem als dem in Nummer 43 genannten 
Verfahren. 

Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, 
Mineralölraffination und Weiterverarbeitung 

45. Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellimg von Stof- 
fen durch chemische Umwandlung, insbeson- 
dere 

a) zur Herstellung von anorganischen Chemika- 
lien wie Säuren, Basen, Salze, 

b) zur Herstellung von Metallen oder Nichtmetal- 
len auf nassem Wege oder mit Hilfe elektri- 
scher Energie, 

c) zur Herstellung von Korund oder Karbid, 

d) zur Herstellung von Halogenen oder Halogen- 
erzeugnissen oder von Schwefel oder Schwe- 
felerzeugnissen, 

e) zur Herstellung von phosphor- oder stickstoff- 
haltigen Düngemitteln, 

f) zur Herstellung von unter Druck gelöstem Ace- 
tylen (Dissousgasfabriken), 


g) zur Herstellung von organischen Chemikahen 
oder Lösungsmitteln wie Alkohole, Aldehyde, 
Ketone, Säuren, Ester, Acetate, Äther, 

h) zur Herstellung von Kunststoffen oder Che- 
miefasern, 

i) zur Herstellung von Cellulosenitraten, 

k) zur Herstellung von Kunstharzen, 

l) zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen, 

m) zur Herstellung von synthetischem Kau- 
tschuk, 

n) zum Regenerieren von Gummi oder Gummi- 
mischprodukten unter Verwendung von Che- 
mikahen, 

o) zur HersteUung von Teerfarben oder Teerfar- 
benzwischenprodukten, 

p) zur Herstellung von Seifen oder Waschmit- 
teln; 

hierzu gehören nicht Anlagen zur Erzeugung oder 
Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufar- 
beitung bestrahlter Kernbrennstoffe, soweit in 
diesem Anhang nichts anderes bestimmt ist 

46. Anlagen zur Chemikahenaufbereitung und zur 
Abwasserbehandlung in Anlagen zur Aufarbei- 
tung bestrahlter Kernbrennstoffe 

47. Anlagen in denen Pflanzenschutz- oder Schäd- 
hngsbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe ge- 
mahlen oder maschinell gemischt, ab gepackt 
oder um gefüllt werden 

48. Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Arz- 
neimitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten, 
soweit 

a) Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenbestand- 
teile extrahiert, destilhert oder auf ähnhche 
Weise behandelt werden, ausgenommen Ex- 
traktionsanlagen mit Ethanol ohne Erwär- 
men, 

b) Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körper- 
teile, Körperbestandteile und Stoffwechselpro- 
dukte von Tieren eingesetzt werden oder 

c) Mikroorganismen sowie deren Bestandteile 
oder Stoffwechselprodukte verwendet wer- 
den 

49. Anlagen zur Destillation oder Raffination oder 
sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erd- 
ölerzeugnissen in Mineralöl-, Altöl- oder Schmier- 
stoffraffinerien in petrochemischen Werken oder 
bei der Gewinnung von Parafin 

50. Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie 
Schmieröle, Schmierfette, Metallbearbeitungsöle 

51. Anlagen zur Herstellung von Ruß 

52. Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hart- 
brandkohle) oder Elektrographit durch Brennen, 
zum Beispiel für Elektroden, Stromabnehmer oder 
Apparateteile 


9 



Drucksache 11/6454 


Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 


53. Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lö- 
sungsmitteln durch Destillieren mit einer Leistimg 
von 1 Tonne oder mehr je Stunde 

54. Anlagen zum Erschmelzen von Naturharzen mit 
einer Leistung von 1 Tonne oder mehr je Tag 

55. Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder 
Druckfarben mit einer Leistung von 1 Toime oder 
mehr je Tag. 


Oberflächenbehandlung mit organischen Stoffen, 
Herstellung von bahnenförmigen Materialien aus 
Kunststoffen, sonstige Verarbeitung von Harzen 
und Kunststoffen 

56. Anlagen zum Lackieren von Gegenständen oder 
bahnen- oder tafelförmigen Materialien ein- 
schließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen, 
soweit die Lacke organische Lösungsmittel ent- 
halten und von diesen 25 Kilogramm oder mehr je 
Stunde, eingesetzt werden 

57. Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafel- 
förmigen Materialien mit Rotationsdruckmaschi- 
nen einschließlich der zugehörigen Trocknungs- 
anlagen, soweit die Farben oder Lacke 

a) als organisches Lösungsmittel ausschließlich 
Ethanol enthalten und von diesem 50 Kilo- 
gramm oder mehr je Stunde eingesetzt wer- 
den, oder 

b) sonstige organische Lösungsmittel enthalten 
und von diesen 25 Kilogramm oder mehr je 
Stunde eingesetzt werden 

58. Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren oder 
Tränken von Glasfasern, Mineralfasern oder bah- 
nen- oder tafelförmigen Materialien einschließ- 
lich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit 

a) Kunstharzen oder 

b) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 
25 Kilogramm organischen Lösungsmitteln je 
Stunde oder mehr 

59. Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stof- 
fen oder Gegenständen mit Teer, Teeröl oder hei- 
ßem Bitumen, ausgenommen Anlagen zum Trän- 
ken oder Überziehen von Kabeln mit heißem Bitu- 
men 

60. Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Ver- 
wendung von Phenol- oder Kresolharzen 

61. Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen 
Materialien auf Streichmaschinen einschließlich 
zugehörigen Trocknungsanlagen unter Verwen- 
dung von Gemischen aus Kunststoffen und 
Weichmachern oder von Gemischen aus sonsti- 
gen Stoffen und oxidiertem Leinöl. 


Holz, Zellstoff 

62. Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, 
Stroh oder ähnlichen Faserstoffen 

63. Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, 
Holzspanplatten oder Holzfasermatten. 

Nahnings-, Genuß- und Futtermittel, 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 

64. Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Ge- 
flügel oder zum Halten von Schweinen mit 

a) 42 000 Hennenplätzen, 

b) 84 000 Jungenhennenplätzen, 

c) 84 000 Mastgeflügelplätzen, 

d) 1 400 Mastschweineplätzen 
oder 

e) 500 Sauenplätzen 

oder mehr. Bei gemischten Beständen werden die 
Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die vorge- 
nannten Platzzahlen jeweils ausgeschöpft wer- 
den, addiert; die maßgebende Anlagengröße ist 
erreicht, wenn die Summe der Vom-Hundert-An- 
teile einen Wert von 100 erreicht; Bestände, die 
kleiner sind als jeweils 5 vom Hundert der in den 
Buchstaben a bis e genannten Platzzahlen, blei- 
ben bei der Ermittlung der maßgebenden Anla- 
gengröße unberücksichtigt. 

65. Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anla- 
gen, in denen Tierkörperteile oder Erzeugnisse 
tierischer Herkunft zur Beseitigung in Tierkörper- 
beseitigungsanlagen gesammelt oder gelagert 
werden 

66. Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer 
Produktionsleistung von 500 Tonnen und mehr je 
Tag 

67. Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder 
Öle, soweit die Menge des eingesetzten Extrak- 
tionsmittels 1 Tonne oder mehr beträgt. 

Abfälle und Reststoffe 

68. Anlagen zur teilweisen oder vollständigen Besei- 
tigung von festen oder flüssigen Stoffen durch 
Verbrennen 

69. Anlagen zur thermischen Zersetzung brennbarer 
fester oder flüssiger Stoffe imter Sauerstoffmangel 
(Pyrolyseanlagen) 

70. Anlagen zur Rückgewinnung von einzelnen Be- 
standteilen aus festen Stoffen durch Verbrennen, 
ausgenommen Anlagen zur Rückgewinnung von 
Edelmetallen in Gekrätze-Veraschungsöfen, so- 
weit die Menge der Ausgangsstoffe weniger als 
200 kg je Tag beträgt 

71. Anlagen, in denen feste Abfälle, auf die die Vor- 
schriften des Abfallgesetzes Anwendung finden, 
aufbereitet werden, mit einer Leistung von 
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1 Tonne oder mehr je Stunde, ausgenommen An- 
lagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen an- 
fallenden oder aus gleichartigen Abfällen durch 
Sortieren für den Wirtschaftskreislauf zurückge- 
wonnen werden 

72. Anlagen zum Umschlagen von festen Abfällen im 
Sinne von § 1 Abs. 1 des Abfallgesetzes mit einer 
Leistung von 100 Tonnen oder mehr je Tag, aus- 
genommen Anlagen zum Umschlagen von Erd- 
aushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung 
oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt 

73. Kompostwerke 

74. Anlagen zur chemischen Aufbereitung von 
cyanidhaltigen Konzentraten, Nitriten, Nitraten 
oder Säuren, soweit hierdurch eine Verwertung 
als Reststoff oder eine Entsorgung als Abfall er- 
möglicht werden soll 

75. Ortsfeste Anlagen im Sinne des § 4 des Abfallge- 
setzes zum Lagern, Behandeln oder Ablagem von 
Abfällen im Sinne des § 2 Abs. 2 des Abfallgeset- 
zes 

76. Ortsfeste Anlagen im Sinne des § 4 des Abfallge- 
setzes zur thermischen Behandlung oder Ablage- 
rung von in Haushaltungen anfallenden Abfäl- 
len 

77. Anlagen, die der Lagerung oder Behandlung von 
Autowracks dienen im Sinne des § 5 des Abfall- 
gesetzes. 


Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen 

78. Anlagen zum Lagern von brennbaren Gasen in 
Behältern mit einem Fassungsvermögen von 
3 Tonnen oder mehr 

79. Anlagen zum Lagern von Mineralöl, flüssigen Mi- 
neralölerzeugnissen oder Methanol aus anderen 
Stoffen in Behältern mit einem Fassungsvermö- 
gen von 10 000 Tonnen oder mehr 

80. Anlagen zum Lagern von Acrylnitril in Behältern 
mit einem Fassungsvermögen von 350 Tonnen 
oder mehr 

81. Anlagen zum Lagern von Chlor in Behältern mit 
einem Fassungsvermögen von 10 Tonnen oder 
mehr 

82. Anlagen zum Lagern von Schwefeldioxid in Be- 
hältern mit einem Fassungsvermögen von 20 Ton- 
nen oder mehr 

83. Anlagen zum Lagern von flüssigem Sauerstoff in 
Behältern mit einem Fassungsvermögen von 
200 Tonnen oder mehr 

84. Anlagen zum Lagern von 25 Tonnen oder mehr 
Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrathaltiger 
Zubereitungen der Gruppe A nach Anhang IV 
Nr. 2 der Gefahrstoffverordnung vom 26. August 
1986 (BGBl. I S. 1470) 


85. Anlagen zum Lagern von 5 Tonnen Alkahchlorat 
oder mehr 

86. Anlagen zum Lagern von 5 Tonnen oder mehr 
Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungs- 
mitteln oder ihrer Wirkstoffe 

87. Anlagen zum Lagern von Schwefeltrioxid in Be- 
hältern mit einem Fassungsvermögen von 
100 Tonnen und mehr 

88. Anlagen zum Lagern von 100 Tonnen oder mehr 
ammoniumnitrathaltiger Zubereitungen der 
Gruppe B nach Anhang IV Nr. 2 der Gefahrstoff- 
verordnung vom 26. August 1986 (BGBl. I 
S. 1470) 

89. Anlagen zum Lagern von insgesamt 20 Tonnen 

oder mehr von im Anhang II der Störfall-Verord- 
nung bezeichneten Stoffen, auch als Bestandteile 
von Zubereitungen soweit es sich nicht um Stoffe 
der Nummern 1 bis 4, 6, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 
36, 39, 40 bis 42, 45, 56, 64 bis 67, 76, 81, 83, 84, 

102, 110, 112, 114, 116, 169, 173, 184, 185, 211, 

223, 236, 245, 246, 261, 266, 271, 272, 277, 281, 

286, 294, 295, 303, 305, 306, 310 oder 317 han- 

delt. 


Sonstiges 

90. Anlagen zur Herstellung, Bearbeitung, Verarbei- 
tung, Wiedergewinnung oder Vernichtung von 
explosionsgefährlichen Stoffen im Sinne des 
Sprengstoffgesetzes, die zur Verwendung als 
Sprengstoffe, Zündstoffe, Treibstoffe, pyrotechni- 
sche Sätze oder zur Herstellung dieser Stoffe be- 
stimmt sind; hierzu gehören auch die Anlagen 
zum Laden, Entladen oder Delaborieren von Mu- 
nition oder sonstigen Sprengkörpern, ausgenom- 
men Anlagen zur Herstellung von Zündhölzern 

91. Anlagen zur Herstellung von Zellhom 

92. Anlagen zur Herstellung von Zusatzstoffen zu 
Lacken und Druckfarben auf der Basis von Cellu- 
losenitrat, dessen Stickst offgehalt bis zu 12,6 vom 
Hundert beträgt 

93. Anlagen zum Schmelzen oder Destilheren von 
Naturasphalt 

94. Pechsiedereien 

95. Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Rei- 
nigungs-, Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer 
Leistung von einer Tonne oder mehr je Tag, aus- 
genommen Anlagen, in denen diese Mittel aus- 
schheßlich unter Verwendung von Wasser als 
Verdünnungsmittel hergestellt werden 

96. Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln 
unter Verwendung von halogenierten aromati- 
schen Kohlenwasserstoffen 
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Anhang II zu § 20 UmweltHG 


1. Anlagen, für die gemäß den §§ 1, 7 der Störfall- 
Verordnung eine Sicherheitsanalyse anzufertigen 
ist 

2. Anlagen zur Rückgewinnimg von einzelnen Be- 
standteilen aus festen Stoffen durch Verbrennen, 
soweit in Ihnen Stoffe nach Anhang II der Störfall- 
Verordnung im bestimmimgsgemäßen Betrieb vor- 
handen sein oder bei einer Störung des bestim- 
mungsgemäßen Betriebs entstehen können, aus- 


genommen Anlagen zur Rückgewinnimg von 
Edelmetallen in Gekrätze-Veraschimgsöfen, so- 
weit die Menge der Ausgangsstoffe weniger als 
200 kg je Tag beträgt 

3. Anlagen zur Herstellung von Zusatzstoffen zu Lak- 
ken oder Druckfarben auf der Basis von CeUulose- 
nitrat, dessen Stickstoffgehalt bis zu 12,6 vom Him- 
dert beträgt. 


Bonn, den 14. Februar 1990 


Dr. Dregger, Dr. Bötsch und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


1. Anlaß für eine gesetzliche Regelung 

Industrie- und Gewerbeanlage können erhebliche 
Schäden verursachen. Eine Untersuchung der Frage, 
ob die bisher vorhandenen gesetzlichen Regelungen 
über den Schadensausgleich ausreichen, den Schutz 
der Umwelt und des Geschädigten angemessen zu 
gewährleisten, hat im Bereich des Haftungsrechts Re- 
gelungslücken aufgezeigt. Diese Lücken zu schlie- 
ßen, ist Ziel des Gesetzes. 


II. Aufgaben des Umwelthaftungsrechts 

Wie alle Haftungsvorschriften soll auch das Umwelt- 
haftungsrecht einen gerechten Schadensausgleich 
bei individuellen Rechtsgutverletzungen herbeifüh- 
ren. 

Darüber hinaus dient es aber auch der Verhinderung 
von Schäden. Das Risiko künftiger Schadenersatzlei- 
stungen soll den einzelnen zu einem vorsichtigen, 
schadensvermeidenden Verhalten veranlassen. Da- 
bei kommt der Gefährdungshaftung eine größere Prä- 
ventivwirkung zu als der Verschuldenshaftung, da 
der Geschädigte kein Verschulden des Schädigers 
nachweisen muß. Durch die Einfühnmg einer Gefähr- 
dungshaftung werden potentielle Umweltschadens- 
verursacher dazu veranlaßt, schadensvermeidende 
Maßnahmen zu ergreifen, die darauf gerichtet sind, 
schädliche Umwelteinwirkungen so gering wie mög- 
lich zu halten. Diese indirekte verhaltenssteuernde 
Wirkung der Haftungsvorschriften rechtfertigt es, 
dem Umwelthaftungsrecht die Funktion der Umwelt- 
vorsorge zuzusprechen. Damit kommt dem Umwelt- 
haftungsrecht neben den ordnungsrechtlichen Instru- 
menten des Umweltschutzes eine ergänzende Funk- 
tion zu. 

Schließlich führt die Belastung umweltgefährdender 
Produktionsprozesse mit einer strengen Umwelthaf- 
tung tendenziell zur Verteuerung der betroffenen Pro- 
dukte und Dienstleistungen am Markt: Die Unterneh- 
mer müssen mögliche Ersatzleistungen für umweltbe- 
dingte Schäden in ihre Kostenrechnung einstellen 
und versuchen, diese Kosten über den Preis auf Dritte 
abzuwälzen. Hierdurch werden umweltgefährdende 
Produktionsprozesse zurückgedrängt und schadens- 
vermeidende Maßnahmen dort getroffen, wo sie am 
kostengünstigsten sind. Das Umwelthaftungsrecht 
kann somit über den Preis- und Marktmechanismus 
dazu beitragen, daß die knappen ökologischen Res- 
sourcen möglichst effizient eingesetzt werden. 


IIL Umwelthaftung nach geltendem Recht 

Zur Regelung von Schäden aus Umwelthaftungsfällen 
stehen im geltenden Recht vor allem die allgemeinen 
Vorschriften des Deliktsrechts zur Verfügung. Außer- 
dem können sich Ersatzansprüche nach § 906 Abs. 2 
S. 2 BGB ergeben, dessen Anwendungsbereich die 
Rechtsprechung immer mehr bis zu einer B einahe - 
Gefährungshaftung ausgedehnt hat. Im Bereich des 
Wasser- und Gewässerschutzes steht mit § 22 Wasser- 
haushaltsgesetz (WHG) eine leistungsfähige Spezial- 
norm zur Verfügung, die dem Prinzip der Gefähr- 
dungshaftung folgt. 

Die Schwachstellen des Dehktsrechts liegen darin, 
daß die Verschuldenshaftung schon ihrer Konzeption 
nach nicht darauf angelegt ist, das Versagen techni- 
scher Anlagen angemessen aufzufangen. Sie setzt 
menschliches Fehlverhalten voraus, wo der techni- 
sche Mechanismus einer gefährlichen Anlage Scha- 
densrisiken begründet, die haftungsrechüich erheb- 
lich sein sollten. Weitere Haftungslücken lassen die 
Verschuldenstatbestände dadurch offen, daß der Un- 
ternehmer sich für die Fehlleistungen seiner Beschäf- 
tigten entlasten kann. Obwohl sich die Gerichte be- 
müht haben, die Schwächen des geltenden Delikts- 
rechts abzumildem, läuft der Geschädigte dennoch 
Gefahr, am Nachweis des Verschuldens zu scheitern. 
Wegen des prozessualen Risikos in dieser Frage wer- 
den sich Geschädigte nicht selten von vornherein da- 
von abschrecken lassen, Ersatzansprüche zu verfol- 
gen. 

Das geltende Recht enthält auch erhebliche Wer- 
tungswidersprüche. So unterliegt der Normalbetrieb 
einer Anlage nach § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB einer Bei- 
nahe-Gefährdungshaftung. Der Störfall, also die 
Überschreitung des Normalbetriebes, löst dagegen 
nach Deliktsrecht nur dann Ersatzansprüche aus, 
wenn er auf schuldhaftes menschliches Verhalten zu- 
rückgeht. 

Ein weiterer Wertungswiderspruch besteht darin, daß 
Menschen schlechter geschützt werden als Sachen. 
Denn nur für letztere kommt die Beinahe-Gefähr- 
dungshaftung nach § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB zum 
Zuge. Verletzungen von Körper und Gesundheit wer- 
den erst durch das Deliktsrecht erfaßt; für sie gewährt 
das Gesetz nur insofern Schadenersatz, als sie durch 
schuldhaftes Verhalten verursacht sind. 


IV. Erforderlichkeit und Vorteile einer 
gesetzlichen Regelung der Haftung für 
Umweltschäden 

Die Rechtsprechung hat versucht, die Defizite und 
Wertungswidersprüche des geltenden Rechts zu ver- 
ringern. Eine befriedigende Lösung kann jedoch nur 
durch den Gesetzgeber erreicht werden. 
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V. Wesentlicher Inhalt des vorgeschlagenen 
Umwelthaftungsgesetzes 

1. Bereits in den Regierungserklärungen des Bun- 
deskanzlers vom 18. März 1987 und 27. April 1989 
wurde angekündigt, daß die verschuldensunab- 
hängige Gefährdungshaftung über den Bereich 
des Gewässerschutzes hinaus ausgedehnt wer- 
den soll. Dies geschieht mit dem vorgeschlagenen 
Gesetz. 

Gefährdungshaftung bedeutet, daß derjenige, der 
eine Quelle erhöhter Gefahr eröffnet, ohne Ver- 
schulden haftet, wenn sich die Gefahr in einem 
Schaden verwirklicht. Dem Geschädigten wird 
hierdurch die Verfolgung seiner Ansprüche er- 
leichtert. 

2. Der Gefährdungshaftung werden bestimmte ge- 
fährliche Anlagen aus dem industriellen und ge- 
werblichen Bereich unterworfen. Der dabei zu er- 
fassende Kreis von Anlagen wird unter Rückgriff 
auf das öffentiiche Recht festgelegt. Soweit auf 
der Grundlage des öffentiich-rechtiich geprägten 
Vorsorgeprinzips, der Gefahrenabwehr und der 
dabei vorzunehmenden Risikoabschätzungen ein 
bestimmter Anlagentyp dem Genehmigungser- 
fordemis unterworfen wurde, sprechen im allge- 
meinen wesenüiche Gründe dafür, daß hier auch 
ein für das Haftungsrecht relevantes Risikopoten- 
tial vorliegt. 

Der Kreis der der Gefährdungshaftung unterwor- 
fenen Anlagen orientiert sich am Anhang zur 
Vierten Verordnung zur Durchführung des Bun- 
des-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV). Dort 
genannte Anlagen, von denen nur Belästigungen 
ausgehen können, werden ausgenommen. Ande- 
rerseits wird die Liste um bestimmte andere Anla- 
gen von vergleichbarem Gefahrenpotential er- 
gänzt. Mit einem solchen anlagenbezogenen Haf- 
tungstatbestand wird die Gefährdungshaftung 
auf den Schutz von Boden und Luft ausgedehnt. 
Daneben bleiben die Regelung über die Haftung 
für Gewässerschäden in § 22 WHG und die Haf- 
timgsvorschrift des § 14 Satz 2 Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetz (BImSchG) mit ihrem bisheri- 
gen Inhalt bestehen. 

3. Schäden, die durch einen störungsfreien Normal- 
betrieb entstehen, werden in die Haftung einbe- 
zogen. Dies folgt einmal aus der grundsätzlichen 
Entscheidung für die Gefährdungshaftung; diese 
ist seit jeher ein Äquivalent gerade für das er- 
laubte Risiko. Die Unterscheidung zwischen 
rechtmäßigem und rechtswidrigem Betrieb ist üir 
prinzipiell fremd. So ist diese Unterscheidung in 
§ 22 WHG nicht enthalten; außerdem wird für den 
Normalbetrieb bereits heute auf der Grundlage 
des § 906 Abs. 2 BGB eine Quasi- Gefährdungs- 
haftung praktiziert. 

Der Normalbetrieb wird jedoch in drei wichtigen 
Bereichen einer günstigeren Regelung unterwor- 
fen. Privile0ert wird er bei der Beweiserleichte- 
rung (§ 6 Abs. 2), bei der Behandlung einer Emit- 
tentenmehrheit (§ 8) und durch eine Haftungs- 
höchstgrenze (§ 16). 


4. Die Ersatzpfhcht wird ausgeschlossen, wenn der 
Schaden durch höhere Gewalt verursacht 
wurde. 

5. In bezug auf den Nachweis der Verursachung ei- 
nes Schadens werden dem Geschädigten Beweis- 
erleichtenmgen gewährt. Ist der Betrieb einer An- 
lage im Einzelfall geeignet, den konkret eingetre- 
tenen Schaden zu verursachen, so wird vermutet, 
daß der Schaden durch den Betrieb dieser Anlage 
verursacht worden ist. Diese Vermutung kann 
grundsätzlich entkräftet werden, wenn ein ande- 
rer Umstand als der Betrieb der Anlage geeignet 
ist, den Schaden zu verursachen. 

Der Geschädigte kann sich nicht auf den Vorteil 
der Vermutensregelung berufen, wenn der Inha- 
ber der Anlage nach weist, daß die Anlage im Nor- 
malbetrieb gearbeitet hat. 

6. In den Fällen der Verursachermehrheit wird vor- 
gesehen, daß der Inhaber einer Anlage, der die 
Bedingungen des Normalbetriebes eingehalten 
hat, nur anteüig haftet. 

7. Auskunftsansprüche erleichtern dem Geschädig- 
ten die Durchsetzung seiner Schadensersatzan- 
sprüche. Diese Auskunftsansprüche richten sich 
gegen potentielle Schädiger, aber auch gegen be- 
stimmte Behörden, die über Erkenntnisse verfü- 
gen können, welche für den Geschädigten von 
Bedeutung sein können. In Fällen der Verursa- 
chermehrheit können auch dem Inhaber einer 
Anlage gegen den Inhaber einer anderen Anlage 
oder Behörden Auskunftsansprüche zustehen. 

8. Stellt die Beschädigung einer Sache auch eine 
Beeinträchtigung der Natur dar, wird durch eine 
den § 251 Abs. 2 BGB ergänzende Regelung dem 
Geschädigten eine Möglichkeit eröffnet, diesen 
Eingriff in die natürliche Beschaffenheit auf Ko- 
sten des Schädigers rückgängig zu machen. 

9. Weitergehende umweltbezogene Wiederherstel- 
lungsmaßnahmen können aus den Interessen der 
Allgemeinheit an der Erhaltung der natürlichen 
Umwelt geboten sein. Der Schutz dieser allgemei- 
nen Interessen ist jedoch Aufgabe des öffentii- 
chen Rechts und nicht des Haftungsrechts. 

10. Inhaber von Anlagen, von denen ein besonders 
hohes Risiko ausgeht, werden verpflichtet, zur Si- 
cherung der Erfüllung ihrer Haftung Vorsorge zu 
treffen. Dadurch wird erreicht, daß der Geschä- 
digte seinen Anspruch auf jeden Fcill verwirkli- 
chen kann. Wichtigste Form dieser obligatori- 
schen Deckungsvorsorge ist der Abschluß einer 
Haftpflichtversicherung. 

11. Die Vorschriften über die neue Anlagenhaftung 
sollen keine Anwendung finden, soweit der Scha- 
den vor ihrem Inkrafttreten verursacht worden 
ist. 

12. Es empfiehlt sich nicht, in Anlehnung an § 1 
Abs. 2 Nr. 5 des Produkthaftungsgesetzes (Prod- 
HaftG) die Haftung für Entwicklungs- oder Ver- 
borgenheitsrisiken auszuschließen. Die Einfüh- 
rung eines solchen Haftungsausschlusses in die 
Produkthaftung beruht auf Artikel 7 der EG-Pro- 
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dukthaftungsrichtlinie; er war aus Gründen des 
Gleichlaufs mit der internationalen Rechtsent- 
wicklung in das deutsche Recht zu übernehmen. 
Eine vergleichbare Lage besteht bei der Umwelt- 
haftung nicht. 

13. Ein Schmerzensgeld soll im Rahmen der Umweit- 
haftung nicht vorgesehen werden. Im deutschen 
Recht wird bei der Gefährdungshaftung fast 
durchgehend Schmerzensgeld nicht gewährt. Es 
handelt sich hierbei um eine für das gesamte Haf- 
tungsrecht gleichartige Fragestellung nach den 
Rechten des Geschädigten, ohne besondere Be- 
züge zur Umwelthaftung. Es besteht daher auch 
kein Anlaß, dieses Querschnittproblem im Rah- 
men der Einführung von Umwelthaftungstatbe- 
ständen aufzugreifen. 

14. Durch das vorgeschlagene Umwelthaftungsge- 
setz werden nicht diejenigen Umweltbeeinträch- 
tigungen erfaßt, die keinem individualisierbaren 
Schädiger zugeordnet werden können. Diese auf 
die allgemeine Umweltbelastung zurückgehen- 
den Schäden — wie vieKach etwa die neuartigen 
Waldschäden oder die Schäden an historischen 
Gebäuden — lassen sich mit den Mitteln des indi- 
viduellen Haftungsrechts nicht regeln. Zwar stel- 
len sie im Gesamtzusammenhang der Umwelt- 
schäden einen ganz erhebhchen Teilaspekt dar; 
die zu ihrem Ausgleich erforderlichen Regelun- 
gen bedürfen jedoch noch weiterer eingehender 
Überlegungen, vor allem auch unter dem Ge- 
sichtspunkt, mit welchen Instrumenten die Ent- 
schädigung durchgeführt werden soll, und wer in 
welchem Umfang zu den Kosten beizutragen hat. 
Zu ihrem Ausgleich bedarf es eigenständiger Lö- 
sungen. 


VI. Kosten 

Soweit die Unternehmen sich gegen Haftpflichtschä- 
den versichern oder zu einer Deckungs vor sorge ver- 
pflichtet werden, entstehen zusätzhche Kosten, die im 
Einzelfall preiserhöhend wirken werden. Auch durch 
verbesserte Schadensvor sorge können zusätzhche 
Kosten entstehen. Das Ausmaß hängt unter anderem 
von der Risikolage und der Wettbewerbssituation im 
Einzelfall ab; es läßt sich im voraus nicht quantifizie- 
ren. Preiserhöhende Auswirkungen auf das Preisni- 
veau — insbesondere auf das Verbraucherpreisni- 
veau — sind tendenziell zu erwarten. 


B. Einzelbegründung 

Zu § 1 — Anlagenhaftung bei Umwelteinwirkungen 

Die Vorschrift führt eine verschuldensunabhängige 
Haftung für Umwelteinwirkungen ein, die von einer 
der im Anhang I genannten Anlage ausgehen. Die 
Haftung tritt für solche Schäden ein, die durch die 
Umwelteinwirkung an bestimmten Rechtsgütem her- 
vorgerufen werden; sie trifft den Inhaber der Anlage, 
von der die Umwelteinwirkung ausgegangen ist. 


Die Haftung beschränkt sich auf bestimmte Anlagen- 
typen, die in einer geschlossenen Liste enthalten sind 
(i^hang I). Der Inhaber einer Anlage soll von vorn- 
herein wissen, ob er einer verschuldensunabhängigen 
Gefährdungshaftung unterhegt oder nicht. Nur dann 
kann er für den Schadensersatzfall Vorsorge treffen, 
etwa durch Rücklagen oder durch den Abschluß einer 
ausreichenden Versicherung. 

Die Anknüpfung der Haftung an eine geschlossene 
Liste von Anlagen folgt einer Tradition des deutschen 
Rechts. Danach sind die Gefährdungshaftungstatbe- 
stände bisher — mit Ausnahme des § 22 Wasserhaus- 
haltsgesetz — immer nur auf eng begrenzte, relativ 
genau bezeichnete „Quellen erhöhter Gefahr“ be- 
grenzt. 

Anhang I beruht im Kern auf dem Anhang zur 
4. BImSchV. Der Anhang zur 4. BImSchV hstet be- 
stimmte Anlagentypen auf. Bei ihnen handelt es sich 
um solche, „die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder 
ihres Betriebes in besonderem Maße geeignet sind, 
schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder 
in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbar- 
schaft zu gefährden, erheblich zu benachteüigen oder 
erhebhch zu belästigen“ (§ 4 Abs. 1 Satz 1 — 

BImSchG). Anlagentypen, die nach einer entspre- 
chenden Prüfung unter Anwendung dieser Grund- 
sätze in den Anhang zur 4. BImSchV auf genommen 
worden sind, müssen daher auch im Sinne des Haf- 
tungsrechts auf ihre Umweltgefährlichkeit geprüft 
werden. Eine Überprüfung des Anhangs zur 
4. BImSchV ergibt jedoch, daß unter haftungsrechtli- 
chen Gesichtspunkten insbesondere nicht alle der 
dort in der rechten Spalte genannten Anlagen das 
erforderhche Gefährdungspotential haben. Anderer- 
seits werden über den löreis der im Anhang zu 
4. BImSchV enthaltenen Anlagen hinaus Anlagen in 
Anhang I dieses Gesetzes aufgenommen, die zwar 
nicht dem BImSchG aber wegen der mit ihnen ver- 
bundenen Risiken dem Abfallbeseitigungsgesetz un- 
terhegen. Hinzu kommen bestimmte Atomanlagen 
hinsichtlich ihrer nicht nuklearen Risiken. 

Das Erfordernis, daß ein Schaden durch eine Umwelt- 
einwirkung entstanden sein muß, betont die umwelt- 
pohtische Zielsetzung der in § 1 geschaffenen Gefähr- 
dungshaftung. Dieses Erfordernis wird in § 3 Abs. 1 
näher bestimmt. Der gedankhche Ansatz, daß Um- 
welthaftung sich in erster Linie auf die schädhchen 
Folgen von Umwelteinwirkungen beziehen solle, ist 
aus dem BImSchG übernommen. Denn gerade wegen 
ihrer Umwelteinwirkungen werden die dort behan- 
delten Anlagen als umweltgefährhch angesehen. § 1 
zieht daraus die haftungsrechtiiche Konsequenz. 

Die Haftung erfaßt — anders als der weitergehende 
§ 22 WHG — nur Schäden, die durch die Tötimg eines 
Menschen, eine Verletzung seines Körpers oder sei- 
ner Gesundheit oder durch die Beschädigung einer 
Sache entstanden sind. Wie andere Gefährdungshaf- 
tungstatbestände — z. B. §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1 
Haftpflichtgesetz (HaftPflG), § 33 Abs. 1 Satz 1 Luft- 
verkehrsgesetz (LuftVG), § 7 Abs. 1 Straßenverkehrs- 
gesetz (StVG) — setzt die Haftung nach dem Vorbüd 
von § 823 Abs. 1 BGB die Verletzung bestimmter 
Rechtsgüter voraus. Wer durch eine Umweltein wir- 
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kung einen Schaden erleidet, ohne daß er in einem 
der genannten Rechtsgüter verletzt ist, kann diesen 
Schaden nicht über § 1 ersetzt verlangen; insbeson- 
dere reine Vermögensschäden sind insoweit nicht zu 
ersetzen. 

Durch die Haftung werden auch Arbeiter, Ange- 
stellte, Besucher und andere Personengruppen ge- 
schützt, die sich innerhalb der Anlage aufhalten. Die- 
ser Personenkreis ist wegen seiner räumlichen Nähe 
zur Anlage regelmäßig besonders gefährdet. Eine Be- 
schränkung des persönlichen Schutzbereiches der 
Haftung auf außenstehende Personen würde zu unbil- 
hgen Ergebnissen führen, weil der Schadenersatzan- 
spruch des Betroffenen davon abhinge, ob ihn etwa 
die Explosionswelle zufällig vor oder hinter dem 
Werkstor erfaßt. 

Der Inhaber wird durch diese Regelung auch nicht 
übermäßig belastet. Für Personenschäden seiner Mit- 
arbeiter bestehen regelmäßig Ansprüche aus einer 
Unfallversicherung. Daneben ist der Inhaber der An- 
lage regelmäßig nicht zum Schadenersatz verpflichtet 
(§ § 636 ff Reichs Versicherungsordnung und vergleich- 
bare Regelungen). Im übrigen kann gegenüber ein- 
zelnen Personen, die sich in voller Kenntnis der Ge- 
fahr einem besonderen Risiko der Anlage aussetzen 
(etwa der Gastwissenschaftler, der an einem gefährli- 
chen Experiment teilnimmt), die Haftung vertraglich 
beschränkt werden. Dies wird dadurch ermöghcht, 
daß auf eine dem § 7 HaftpflG entsprechende Vor- 
schrift (Verbot des Haftungsausschlusses) verzichtet 
wurde. 


Zu § 2 — Haftung für nichtbetriebene Anlagen 

Die Haftung nach § 1 setzt das Vorliegen einer Anlage 
voraus. Aber auch wenn eine Anlage noch nicht fer- 
tiggestellt ist oder der Betrieb einer Anlage eingestellt 
ist, können von ihr besondere anlagentypische Gefah- 
ren ausgehen. Schon vor Betriebsbeginn können etwa 
bei der Errichtung der Anlage gefährhche Einrichtun- 
gen und Stoffe auf das Betriebsgelände gelangen; 
nach Betriebsstillegung können gefährliche Einrich- 
tungen und Stoffe auf dem Betriebsgelände verblei- 
ben. Dem trägt § 2 Rechnung. 


Zu § 3 — Begriffsbestimmungen 

Absatz 1 stellt heraus, daß ein Schaden dann durch 
eine Umwelteinwirkung entstanden ist, wenn er da- 
durch verursacht ist, daß sich Stoffe, Erschütterungen, 
Geräusche oder sonstige Erscheinungen in den Um- 
weltmedien Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet ha- 
ben. Nur in dieser Weise umweltbezogene Vorgänge 
lösen die Umwelthaftung aus. Als sonstige Erschei- 
nungen kommen z. B. Licht, Wärme und Strahlen in 
Betracht. Ein Ausbreiten setzt voraus, daß etwas aus 
der Anlage in die Umwelt ausgetreten ist und sich dort 
verteilt hat. Es fehlt z. B. in Fällen, in denen ein Scha- 
den dadurch entstanden ist, daß jemand in einen 
Schadstoffbehälter fällt oder in die Mechanik einer 
Maschine gerät, aber auch in Fällen, in denen sich 


durch Materialfehler ein Maschinenteil löst und durch 
Herabfallen einen Schaden verursacht. Wird dagegen 
ein Maschinenteil durch eine Explosion weggeschleu- 
dert und verursacht dadurch einen Schaden, so ist die- 
ser Schaden wegen der Beteüigung der sich ausbrei- 
tenden Druckwelle an der Schadensverursachung 
durch eine Umwelteinwirkung entstanden. 

Absatz 2 stellt in Übereinstimmung mit § 3 Abs. 5 
Nr. 1 BImSchG klar, daß als Anlage nur ortsfeste Ein- 
richtungen in Betracht kommen. Nach Absatz 3 Buch- 
stabe a gehören Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und 
sonstige ortsveränderhche technische Einrichtungen 
dann zu einer Anlage, wenn sie mit der Anlage oder 
einem Anlagenteil in einem räumlichen oder betriebs- 
technischen Zusammenhang stehen und für das Ent- 
stehen von Umwelteinwirkungen von Bedeutung sein 
können. Das gleiche gilt nach Absatz 3 Buchstabe b 
für Nebeneinrichtungen. 

Die Absätze 2 und 3 knüpfen eng an den Anlagenbe- 
griff des BImSchG an. 


Zu § 4 — Ausschluß der Haftung 

Die Regelung, daß die Ersatzpflicht ausgeschlossen 
ist, wenn der Schaden durch höhere Gewalt verur- 
sacht worden ist, entspricht § 22 Abs. 2 Satz 2 WHG 
und § 1 Abs. 2 Satz 1 HaftpflG. 

Ein Ausschluß der Haftung in Fällen höherer Gewalt 
führt nach ständiger Rechtsprechung dazu, daß eine 
Ersatzpflicht nicht besteht, wenn ein Schaden durch 
ein außergewöhnliches Ereignis verursacht ist, das 
nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorher- 
sehbar ist oder aber auch durch die äußerste nach der 
Sachlage vernünftige Weise zu erwartende Sorgfalt 
nicht vermieden werden kann; das Ereignis muß von 
außen einwirken, im Rahmen einer Anlagenhaftung 
muß es betriebsfremd sein. Als höhere Gewalt kom- 
men im Einzelfall z. B. in Betracht: Orkanböen, 
Schneestürme, Blitzschläge, Vogelflug. Aber nicht 
nur solche elementaren Naturereignisse, sondern 
auch menschliches Verhalten kann als höhere Gewalt 
angesehen werden: z. B. Attentate, Sabotageakte. 
Auch ein Streik kann ein unabwendbares Ereignis 
sein, wenn er aus einem anderen Bereich auf den 
Betrieb einer Anlage einwirkt. Das kann der Fall sein, 
wenn wegen eines Streiks im Verkehrswesen Mitar- 
beiter in einem Unternehmen nicht zur Arbeit erschei- 
nen können und es deswegen zu einem Störfall beim 
Betrieb einer Anlage kommt. Kein unabwendbares 
Ereignis liegt dagegen vor, wenn der Störfall darauf 
zurückzuführen ist, daß das Bedienungspersonal ei- 
ner Anlage zur Verbesserung der eigenen Arbeitsbe- 
dingungen streikt; hier handelt es sich um ein be- 
triebsintemes Ereignis. Höhere Gewalt scheidet im 
übrigen immer dann aus, wenn der für die Schadens- 
ursache Verantwortliche Vorkehrungen gegen be- 
stimmte Ereignisse treffen mußte, etwa durch ein Not- 
stromaggregat gegen Stromausfall oder durch die In- 
stallation eines Bhtzableiters gegen Blitzschlag. 


16 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 


Drucksache 11/6454 


Zu § 5 — Beschränkung der Haftung bei 
Sachschäden 

Die Regelung bestimmt den Ausschluß der Ersatz- 
pflicht bei unwesentlichen Sachschäden und solchen 
Sachschäden, die hinzunehmen dem Geschädigten 
nach den örtlichen Verhältnissen zugemutet werden 
kann. Die aufgestellten Kriterien sind in Anlehnung 
an § 906 Abs. 1 und 2 BGB bestimmt; damit wird eine 
im Nachbarrecht seit langem praktizierte und be- 
währte Regelung des Interessenausgleichs für das 
Haftungsrecht nutzbar gemacht. 


Zu § 6 ^ Ursachenvermutung 

Häufig läßt sich nicht mit Gewißheit feststellen, daß 
eine bestimmte Anlage für einen eingetretenen Scha- 
den ursächhch ist, obwohl hierfür nach den konkreten 
Gegebenheiten des Einzelfalls eine starke Vermutung 
spricht. Hier wird in der bisherigen Diskussion ein 
Hauptproblem des geltenden Rechts gesehen. Aus 
diesem Grund soll dem Geschädigten der Beweis 
durch die Ursachenvermutung nach § 6 erleichtert 
werden. Die Tragweite dieser Regelung wird ent- 
scheidend mitbestimmt durch die im § 7 vorgesehene 
Entkräftung der Vermutung. 

Ist eine Anlage nach den Gegebenheiten des Einzel- 
falls geeignet, den Schaden zu verursachen, so wird 
nach Absatz 1 Satz 1 vermutet, daß der Schaden tat- 
sächhch durch die Anlage verursacht ist. Die für die 
Beurteilung der Eignung im Einzelfall entscheiden- 
den Gesichtspunkte werden in Absatz 1 Satz 2 ge- 
nannt. Es geht zunächst um Einzelheiten des Betriebs 
der Anlage (Betriebsablauf, verwendete Einrichtun- 
gen, Art und Konzentration der eingesetzten und frei- 
gesetzten Stoffe) ; sie stehen am Anfang der fraglichen 
Kausalkette. Die weitergenannten meteorologischen 
Gegebenheiten betreffen den weiteren möghchen 
Kausalverlauf. An dessen Ende steht der Schaden; 
hier sind insbesondere von Bedeutung dessen zeitli- 
che und örtliche Beziehungen zur Anlage (Zeit und 
Ort des Schadenseintritts) sowie dessen äußere Er- 
scheinung (Schadensbild), die ihn z. B. als typischen 
Bleischaden oder Asbestschaden ausweist. 

Die Vermutung erfordert, daß alle für die Kausalität 
maßgebenden Umstände in die Betrachtung einbezo- 
gen werden. Eine auf tatsächlichen Anhaltspunkten 
beruhende Prüfung muß ergeben, daß die betreffende 
Anlage geeignet ist, den Schaden zu verursachen. 

Falls aus bestimmten Gesichtspunkten Schlußfolge- 
rungen auf die Eignung gezogen werden können, 
kann der in Anspruch genommene Inhaber einer An- 
lage auf entgegenstehende Umstände hinweisen und 
so der Ursachenvermutung entgegentreten. 

Absatz 2 schheßt die Anwendung der Ursachenver- 
mutung aus, wenn der Inhaber nachweist, daß er die 
Bedingungen des Normalbetriebs eingehalten hat; 
die damit verbundene Beachtung des ordnungsrecht- 
lich vorgegebenen Rahmens begründet ein Indiz da- 
für, daß eine Schädigung Dritter unwahrscheinhch ist. 
Dies hat zur Folge, daß Beweis Vermutungen nur dann 
eingreif en, wenn der Bereich des bestimmungsgemä- 


ßen Betriebs verlassen wird oder dessen Einhaltung 
nicht nachgewiesen werden kann. 

Nach Absatz 2 Satz 2 liegt ein bestimmungsgemäßer 
Betrieb vor, wenn die besonderen Betrieb spfhchten 
eingehalten worden sind und auch keine Störung des 
Betriebsablaufs vorliegt. Absatz 3 legt fest, welche 
Pflichten zu den besonderen Betriebspflichten gehö- 
ren. 

Durch den Ausschluß der Ursachenvermutung beim 
Normalbetrieb entsteht ein starker Anreiz, die Bedin- 
gungen des Normalbetriebs auch tatsächhch einzu- 
halten und — dies erscheint ebenso bedeutsam — 
diese auch fortlaufend zu dokumentieren. Damit wird 
— auch soweit keine besonderen gesetzlichen Regeln 
vorhanden sind — ein wirtschaftlicher Anreiz ge- 
schaffen, den Schadstoffausstoß fortwährend zu beob- 
achten und aufzuzeichnen. 

Dieser Anreiz wird durch Absatz 4 noch verstärkt. 
Nach Absatz 4 Nr. 1 kann die Durchführung vorge- 
schriebener Kontrollen zur Vermutung der Einhal- 
tung des Normalbetriebs führen. Absatz 4 Nr. 2 be- 
wirkt, daß nach Ablauf von zehn Jahren die Beweis- 
vermutung nach Absatz 1 — soweit Störfälle ausge- 
schlossen werden können — im Ergebnis nicht mehr 
gilt. 

Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, daß 
eine fortlaufende Dokumentation über lange Zeit- 
räume gar nicht möghch oder aber mit unangemessen 
hohen Kosten verbunden ist. Dies wird insbesondere 
bedeutsam bei Schäden, die sich über lange Zeit ent- 
wickeln. Gerade solche Schadensverläufe können 
auch im Normalbetrieb auftreten. 


Zu § 7 — Entkräftung der Vermutung 

Die Vorschrift verhindert, daß die Ursachenvermu- 
tung des § 6 Abs. 1 für die betroffenen Anlagenbetrei- 
ber zu einer unzumutbaren Belastung wird. 

Für den „Ausstieg" aus der Vermutung gilt der glei- 
che Maßstab wie für den „Einstieg" nach § 6 Abs. 1: 
Die Vermutung ist entkräftet, wenn nach den Gege- 
benheiten des Einzelfalls neben der Anlage auch ein 
anderer Umstand geeignet ist, den Schaden zu verur- 
sachen. 

Absatz 1 Satz 1 stellt allerdings sicher, daß für den 
Fall, daß mehrere Anlagen zur Schadensverursa- 
chung geeignet sind, die Inhaber dieser Anlagen sich 
nicht wechselseitig dadurch von der Ursachenvermu- 
tung entlasten können, daß sie jeweils auf die Eig- 
nung einer fremden Anlage verweisen. Sind mehrere 
Anlagen geeignet, ist die Anwendung der Ursachen- 
vermutung nur dann ausgeschlossen, wenn neben 
diesen Anlagen ein weiterer Umstand als Schadensur- 
sache in Betracht kommt. Fehlt es daran, so trifft die 
Ursachenvermutung sämtliche Inhaber der schadens- 
geeigneten Anlagen nach Maßgabe von § 6 Abs. 2 
bis 4, 

Absatz 1 Satz 2 übernimmt aus § 7 Abs. 1 Satz 2 nur 
die allgemeinen Eignungskriterien. Anlagenspezifi- 
sche Gesichtspunkte fehlen, weil es hier nicht nur um 
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die Eignung von Anlagen, sondern gerade auch von 
sonstigen Umständen geht. 


Zu $ 8 — Mehrere Ersatzpflichtige 

Ist der Schaden durch mehrere Anlagen verursacht 
worden, haftet ein Inhaber, der den Normalbetrieb 
eingehalten hat, nur nach dem Maß seines Ursachen- 
beitrages. Die Vorschrift schheßt eine gesamtschuld- 
nerische Haftung des „Normalbetreibers" aus. 

Gerade im Umweltbereich ist es häufig anzutreffen, 
daß mehrere Anlagen die schadensursächhche Ge- 
samtbelastung bewirkt haben, so wenn in einem über- 
schaubaren räumlichen Bereich der Schadstoffaus- 
stoß mehrerer identifizierbarer Schädiger zusammen- 
wirkt. Damit besteht die Möghchkeit, daß die Regeln 
der Gesamtschuld angewandt werden und der Betrei- 
ber — auch wenn er den Normalbetrieb eingehalten 
hat — in eine Mit-Haftung für fremde Emissionen ge- 
rät. Die Rechtsprechung hat § 830 Abs. 1 Satz 2 BGB 
schon verschiedentiich auf Tatbestände der Gefähr- 
dungshaftung und auch im Rahmen des § 906 Abs. 2 
Satz 2 BGB analog angewendet. Im Bereich der Um- 
welthaftung würde eine solche Analogie jedoch zu 
unabsehbaren Konsequenzen führen. Ungeachtet der 
sozialen Adäquanz ihres „Normalbetriebs" könnten 
nämlich alle Anlageninhaber, die für einen Schadens- 
fall in Betracht kommen, in eine gesamtschuldneri- 
sche Haftung einbezogen werden. Die Entscheidung 
des Geschädigten, wen er in Anspruch nimmt, würde 
dann nicht danach gesteuert, wen er als hauptsächli- 
chen Schädiger ansehen muß, sondern es wäre mög- 
hch, aus der Mehrheit der möglichen Verursacher 
denjenigen herauszugreifen, der am solventesten er- 
scheint. Der Schädiger könnte bei gesamtschuldneri- 
scher Haftung — trotz Einhaltung des Normalbe- 
triebs — in eine Haftung geraten, die für ihn kaxim 
noch überschaubar, kalkuherbar und zu versichern 
ist. Der Innenausgleich unter Gesamtschuldnern nach 
§ 426 BGB bietet nicht immer einen befriedigenden 
Ausgleich, denn der in Anspruch Genommene würde 
sowohl das Risiko der Aufklärung, wer seine Mitemit- 
tenten sind, als auch das Risiko deren Solvenz tra- 
gen. 

Nur wenn der eigene Ursachenbeitrag des „Normal- 
betreibers" so groß ist, daß er ausreicht, den gesamten 
Schaden allein zu verursachen, bleiben weitere Scha- 
densbeiträge außer Betracht, und es können die Re- 
geln der Gesamtschuld zur Anwendung kommen. 

Für denjenigen Inhaber, der den Normalbetrieb ver- 
läßt, gelten die allgemeinen Vorschriften. 


Zu § 9 — Auskunftsanspruch des Geschädigten 
gegen den Inhaber einer Anlage 

Die Ursachenvermutung des § 6 wird den Geschädig- 
ten in nicht wenigen Fällen helfen, ihren Schadenser- 
satzanspruch durchzusetzen. Voraussetzung dieser 
Vermutung ist jedoch der Nachweis durch den Ge- 
schädigten, daß der Betrieb der Anlage im konkreten 
Einzelfall geeignet ist, den Schaden zu verursachen. 
Bei diesem Nachweis kommt es auch darauf an dar- 


zulegen, in welcher Weise die Anlage betrieben wird. 
Den Betriebsbereich kann der Geschädigte aber häu- 
fig nicht übersehen. Aus diesem Grunde geben ihm 
die §§ 9 und 10 Auskunftsansprüche gegen den Inha- 
ber einer Anlage und bestimmte Behörden. Dadurch 
wird der Geschädigte in die Lage versetzt, schon im 
Vorfeld eines gerichtlichen Verfahrens zu prüfen, ob 
er einen Anspruch gegen den Inhaber der Anlage hat. 
Dies kann ihm unnötige Kosten und eine gerichtiiche 
Auseinandersetzung ersparen. 

§ 9 gibt dem Geschädigten einen Auskunftsanspruch 
gegen den Inhaber einer Anlage. Die Regelung stellt 
sicher, daß der Geschädigte zwar die notwendige 
Auskunft bekommt, aber auch, daß der Inhaber nur in 
dem unbedingt notwendigen Umfang mit Pflichten 
belastet wird. Ein „Jedermann-Recht" auf Auskunft 
ist dadurch ausgeschlossen. 

Der Geschädigte muß zunächst nachweisen, daß er 
einen Schaden erhtten hat. Außerdem müssen Tatsa- 
chen vorhegen, die die Annahme begründen, daß ein 
konkreter Betrieb diesen Schaden verursacht hat. Der 
Geschädigte muß also mehr vortragen als nur einen 
unbestimmten Verdacht. Die Auskunft muß weiterhin 
zur Feststellung, daß dem Geschädigten ein Anspruch 
auf Schadensersatz nach dem UmweltHG zusteht, er- 
forderhch sein. Ist die Ersatzpflicht etwa wegen Vor- 
liegens der Voraussetzungen der §§ 4 oder 5 (höhere 
Gewalt; geringfügige oder zumutbare Beeinträchti- 
gungen) ausgeschlossen, kommt auch ein Auskunfts- 
anspruch nicht in Betracht. 

Da der Auskunftsanspruch ein bestimmtes Ziel ver- 
folgt, nämhch die Durchsetzung eines Schadenser- 
satzanspruchs zu erleichtern, kann der Anspruch nur 
im Hinbhck auf bestimmte Angaben bestehen. Ab- 
satz 1 Satz 2 erwähnt diese an sich selbstverständhche 
Eingrenzung ausdrücklich. Dadurch soll sichergestellt 
werden, daß der Geschädigte nur solche Angaben 
erhält, die ihm möghcherweise die Beantwortung der 
Frage erleichtern, ob die von der Anlage ausgehen- 
den Wirkungen den Schaden verursacht haben. 

Absatz 2 enthält eine Regelung, die es ermöghcht, die 
gegenläufigen Interessen des Geschädigten und des 
Inhabers der Anlage jeweils nach den Umständen des 
Einzelfalls in einem ausgewogenen Verhältnis zu be- 
rücksichtigen. Der Auskunftsanspruch des Geschä- 
digten muß dort ein Ende finden, wo ein Gesetz die 
Geheimhaltung bestimmter Angaben vorschreibt 
oder wo die Geheimhaltung aus überwiegendem In- 
teresse des Inhabers der Anlage oder eines Dritten 
notwendig ist. Dabei ist es selbstverständhch, daß das 
Interesse des Inhabers der Anlage, nicht zum Scha- 
densersatz herangezogen zu werden, imberücksich- 
tigt bleiben muß. Das Interesse des Inhabers muß in 
einem anderen Bereich hegen, etwa im Schutz von 
Fabrikations- und Betriebsgeheimnissen. 

Eine besondere Regelung ist nicht enthalten für die 
Fälle, in denen zwar ein überwiegendes Geheimhal- 
tungsinteresse des Inhabers vorhegt, aber nach der 
Rechtsprechung dennoch eine Offenbarungspflicht 
besteht, weil die Geheimhaltung durch das Einschal- 
ten eines zur Verschwiegenheit verpflichteten Sach- 
verständigen gewährleistet ist. Diese Frage bedarf im 
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vorgeschlagenen Gesetz keiner Regelung; sie kann 
weiterhin der Rechtsprechung überlassen bleiben. 

Absatz 3 sieht unter einschränkenden Voraussetzun- 
gen auch ein Einsichtsrecht des Geschädigten in vor- 
handene Unterlagen vor. Das Einsichtsrecht kommt 
nur in Betracht, wenn die Annahme begründet ist, daß 
die Auskunft unvollständig, unrichtig, nicht ausrei- 
chend oder nicht in angemessener Frist erteilt wird. 
Durch diese grundsätzliche Subsidiarität des Ein- 
sichtsrechts soll der unmittelbare Zugang zu den be- 
trieblichen Akten und Unterlagen des Inhabers der 
Anlage eingeschränkt werden. Im Regelfall soll die 
Information des Geschädigten durch Auskunftsertei- 
lung erfolgen. 

Wenn jedoch die Voraussetzungen des Absatzes 3 
vorliegen, erstreckt sich das Einsichtsrecht nicht auf 
alle vorhandenen Unterlagen, sondern nur auf die 
Vorgänge, die Aufschluß über die Informationen im 
Sinne des Absatzes 1 geben können. Auch Absatz 2 
gilt entsprechend, so daß die berechtigten Geheim- 
haltungsinteressen auch bei der Einsicht gewahrt 
werden. 

Absatz 4 regelt durch die Verweisung auf die §§ 259 
bis 261 BGB vor allem die Frage, unter welchen Vor- 
aussetzungen der Geschädigte vom Betreiber der An- 
lage die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung 
verlangen kann. 


Zu § 10 — Auskunftsanspruch des Geschädigten 
gegen Behörden 

Gerade in Umwelthaftungsfällen wird es nicht selten 
möglich sein, daß der Geschädigte die für die Durch- 
setzung seines Anspruchs erforderlichen Angaben 
von einer Behörde erhalten könnte. Eine Behörde, die 
die Anlage genehmigt hat oder die sie überwacht oder 
die sich mit der Überwachung der Umwelt beschäf- 
tigt, kann über Daten verfügen, die dem Geschädig- 
ten nicht zugänglich sind. Durch die Umschreibung 
der Behörden, von denen Auskunft verlangt werden 
kann, wird zugleich der Kreis der auskunftspflichti- 
gen Behörden beschränkt. 

Nach geltendem Verwaltungsverfahrensrecht besteht 
in der Regel kein Auskunftsrecht und schon gar keine 
Auskunftspflicht der Behörde. Um aber dem Geschä- 
digten die erforderlichen Daten zugänglich zu ma- 
chen, regelt § 10, daß und unter welchen Vorausset- 
zungen der Geschädigte einen Anspruch gegen eine 
entsprechende Behörde hat. Die Vorschrift knüpft an 
die in § 9 enthaltene Regelung über das Auskunfts- 
recht des Geschädigten gegenüber dem Inhaber der 
Anlage an, setzt also ein schützenswertes Interesse 
des Geschädigten voraus. Die Auskunftspflicht ist auf 
die Angaben nach § 9 Abs. 1 Satz 2 beschränkt. § 10 
Satz 2 zeichnet die bewährte Regelung des § 29 
Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz nach und sichert 
unter den genannten Voraussetzungen die Wahrung 
eines etwaigen überwiegenden Geheimhaltungs- 
interesses. 

§10 enthält einen Anspruch, der dem öffentlichen 
Recht zuzuordnen ist. Aus diesem Grunde richtet sich 
die Durchsetzung dieses Anspruchs nach den Vor- 


schriften des öffentlichen Rechts. Die Beteiligung der 
Betroffenen an diesem Verfahren folgt den allgemei- 
nen Vorschriften des Verwaltungsverfahrensrechts. 
Eine Bezugnahme auf die §§ 259 bis 261 BGB kommt 
daher — im Gegensatz zu § 9 — nicht in Betracht. 


Zu § 11 — Auskunftsanspruch eines Inhabers einer 
Anlage 

Vor allem in den Fällen der Gesamtschuld, aber auch 
bei einer anteiligen Haftung nach § 8 kann ein Inha- 
ber ein berechtigtes Interesse daran haben zu erfah- 
ren, ob und in welchem Umfang eine andere Anlage 
den Schaden mitverursacht hat. Von dieser Kenntnis 
hängt möglicherweise die Durchsetzung seines Aus- 
gleichsanspruchs nach § 426 BGB oder der Umfang 
seiner anteiligen Haftung nach § 8 ab. § 11 gibt ihm 
daher einen Auskunftsanspruch gegenüber anderen 
Inhabern einer Anlage und gegenüber Behörden, die 
entsprechende Angaben machen können. 

Voraussetzung ist zunächst, daß der Inhaber einer 
Anlage bereits aufgrund des Umwelthaftungsgeset- 
zes in Anspruch genommen wird. Nur in diesem Fall 
hat er ein schutzwürdiges Interesse an der Aus- 
kunft. 

Der Auskunftsanspruch besteht auch nur insoweit, als 
dies zur Feststellung des Umfangs seiner Ersatzpflicht 
gegenüber dem Geschädigten oder seines Aus- 
gleichsanspruchs gegen einen anderen Inhaber erfor- 
derlich ist. 

Der Anspruch besteht wie in § 9 Abs. 1 Satz 2 nur hin- 
sichtlich bestimmter Angaben. 

Wie der Geschädigte (§ 10) soll auch der Inhaber ne- 
ben dem Auskunftsanspruch einen Anspruch auf Ein- 
sichtsgewährung erhalten. 


Zu § 12 — Mitverschulden 

Diese Vorschrift gibt durch Verweisung auf § 254 BGB 
einen allgemeinen Grundsatz des Haftungsrechts 
wieder. Die Verweisung wird allerdings — entspre- 
chend § 9 StVG, § 4 HaftpflG oder § 34 LuftVG - bei 
Beschädigung einer Sache insoweit ergänzt, als in 
diesen Schadensfällen das Verschulden desjenigen, 
der die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt, 
dem Verschulden des Geschädigten gleichsteht. Da- 
mit wird klargestellt, daß der Inhaber der Anlage, 
wenn durch sie eine Sache beschädigt wird, dem ge- 
schädigten Sacheigentümer auch ein Verschulden 
des unmittelbaren Besitzers (§§ 854, 855 BGB) entge- 
genhalten kann. 


Zu § 13 — Umfang der Ersatzpflicht bei Tötung 

Diese Vorschrift entspricht § 10 StVG, § 5 HaftpflG 
und § 86 Arzneimittelgesetz (AMG) sowie weitge- 
hend § 35 LuftVG, § 28 Atomgesetz (AtG) und § 844 
BGB. 
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Zu § 14 — Umfang der Ersatzpflicht bei 
Körperverletzung 

Diese Vorschrift entspricht § 11 StVG, § 6 HaftpflG 
und § 87 AMG, 


Zu § 15 — Schadensersatz durch Geldrente 

Diese Vorschrift entspricht § 13 StVG, § 8 HaftpflG, 
§ 38 LuftVG und § 89 AMG. 


Zu § 16 — Haftimgshöchstgrenzen 

Kommt es beim Normalbetrieb einer Anlage zu einem 
Haftungsfall, so ist in Übereinstimmung mit anderen 
Vorschriften — z. B. § 9 HaftPflG, § 12 Abs. 1 Nr. 1 
StVG — für Rentenansprüche eine Haftxmgshöch- 
stgrenze vorgesehen. Andere Gefährdungshaftimgs- 
vorschriften sehen zwar zusätzhche Haftungshöch- 
stgrenzen vor. Angesichts der äußerst unterschiedh- 
chen Risiken der von der Umwelthaftung erfaßten ein- 
zelnen Anlagentypen imd der Vielgestaltigkeit denk- 
barer Schadensfälle ist eine sinnvolle Festlegung von 
einzelfallbezogenen Haftungshöchstgrenzen für 
Sachschäden sowie von globalen Haftungshöch- 
stgrenzen praktisch nicht möghch. 

Für die Voraussetzungen des Normalbetriebs gilt § 6 
Abs. 2 und 3. 


Zu § 17 -- Aufwendimgsersatz bei 

WiederhersteUungsmaßnahmen 

Die Vorschrift regelt den Schadensersatz bei Eigen- 
tumsverletzimgen, mit denen zugleich eine Schädi- 
gung der Natur oder der Landschaft verbunden ist. 

Absatz 1 verpflichtet den Schädiger auch dann zum 
Aufwendungsersatz in voUer Höhe, wenn die Kosten 
der Wiederherstellungsmaßnahmen den Wert der Sa- 
che übersteigen. 

Damit wird das Interesse des Geschädigten an einer 
Wiederherstellung von Natur und Landschaft bei der 
Bemessung des Schadensersatzes berücksichtigt. Der 
Schädiger ist zwar schon nach dem geltenden Recht 
verpflichtet, den ursprünghchen Zustand wieder her- 
zustellen (§ 249 Satz 1 BGB — Naturalrestitution). 
Auch zerstörte Biotope sind danach grundsätzhch 
wieder anzulegen, verdrängte Pflanzen oder Tiere 
wieder anzusiedeln, sofern der Eigentümer dies ver- 
langt und solche Maßnahmen praktisch möghch sind. 
Allerdings ist der Anspruch auf Naturalrestitution ge- 
mäß § 251 Abs. 2 BGB dadurch begrenzt, daß der Er- 
satzpflichtige keine „unverhältnismäßigen" Aufwen- 
dungen zu leisten hat. Die Beurteilung der „Unver- 
hältnismäßigkeit" orientiert sich dabei vor allem am 
Sachwert des zerstörten Gegenstandes. Im Hinbhck 
auf die häufig große ökologische Bedeutung gering- 
wertiger Sachen müssen im Umwelthaftungsrecht in- 
soweit andere Grundsätze gelten. Die Obergrenze des 
Aufwendungsersatzes muß nach den Gegebenheiten 
des EinzelfaUes unter Berücksichtigung des entstan- 


denen ökologischen Schadens und des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit festgelegt werden. 

Durch den Begriff „Aufwendungen" wird sicherge- 
stellt, daß der Geschädigte nur die Kosten ersetzt be- 
kommt, die bei der WiederhersteUimg des ursprüngh- 
chen Zustandes tatsächhch entstanden sind. 

Absatz 2 gibt dem Geschädigten einen Vorschuß an- 
spruch, der später — nach aUgemeinen Grundsät- 
zen — abzurechnen ist. Er kann daher, wenn er den 
Anspruch nach § 17 geltend macht, über erhaltene 
Beträge nicht frei verfügen, wie er es mit einem nach 
§ 249 Satz 2 BGB erhaltenen Betrag könnte. 


Zu § 18 — Verjährung 

Die Vorschrift hat Vorbilder in § 11 HaftpflG und § 14 
StVG. Die Verjährung bestimmt sich nach der beson- 
deren Vorschrift des § 852 BGB im Recht der uner- 
laubten Handlungen und den aUgemeinen Vorschrif- 
ten des BGB über die Verjährung. 

Auch im Rahmen dieser Vorschrift wird sich das Pro- 
blem steUen, ob imd inwieweit in FäUen, in denen mit 
Ansprüchen aus diesem Gesetz vertraghche Scha- 
densersatzansprüche konkurrieren, die für diese ver- 
traghchen Ansprüche geltenden besonderen kurzen 
Verjährungsregelungen den Vorrang haben. (Vgl. 
BGHZ 98, 235 ff.) Es handelt sich um ein aUgemeines 
Problem, das im Umwelthaftungsrecht nicht zu einer 
Sonderregelung führen soUte. 


Zu § 19 — Weitergehende Haftung 

Absatz 1 stellt klar, daß neben der Gefährdungshaf- 
tung nach dem UmweltHG auch Ansprüche z. B. aus 
anderer Gefährdungshaftung, aus Dehkt, sowie Er- 
satz- und Ausgleichsansprüche geltend gemacht wer- 
den können. Bedeutung hat die Vorschrift insbeson- 
dere für Schmerzensgeldansprüche, da das Umwelt- 
haftungsgesetz kein Schmerzensgeld gewährt. 

Die Bestimmung entspricht einer übhchen Regelung 
bei Gesetzen, die eine Gefährdungshaftung enthalten 
(vgl. z. B. § 15 Abs. 2 ProdHaftG). 

Absatz 2 stellt den Vorrang der Atomhaftung nach 
den dort genannten Vorschriften sicher. 


Zu § 20 — Deckungsvorsorge 

Die Vorschrift verpflichtet die Inhaber von Anlagen, 
die im Anhang II genannt sind, nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung gemäß § 21 zur Deckimgsvor- 
sorge. Es handelt sich um Anlagen, bei deren Betrieb 
ein besonders großes Schadenspotential entstehen 
kann. Kommt es hier zu Schäden, sollen die Geschä- 
digten davor geschützt werden, daß dem Inhaber ei- 
ner solchen Anlage die finanzielle Leistimgsfähigkeit 
fehlt, um die geschxildete Entschädigung zu zahlen. 
Den gleichen Schutz bedarf der Geschädigte für einen 
vorübergehenden Zeitraum auch nach Stillegung der 
Anlage (§ 20 Abs. 1 Satz 2). 
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Absatz 2 Nr. 1 bis 3 sichert die Wirksamkeit der Dek- 
kungsvorsorge und eröffnet die Möghchkeit die Dek- 
kungsvorsorge auch durch andere Sicherungsmittel 
als durch den Abschluß einer Haftpflichtversicherimg 
zu erbringen. § 20 Abs. 3 sieht nach dem Vorbild des 
Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) vor, von der 
Pflicht zur Deckungsvorsorge Ausnahmen zu gestat- 
ten. Die von der Ausnahme Begünstigten sind regel- 
mäßig in der Lage auch das Risiko von Anlagen mit 
besonders hohem Schadenspotential selbst abzudek- 
ken. 

Absatz 4 regelt die Befugnisse der zuständigen Be- 
hörde, den Betrieb einer der im Anhang II genannten 
Anlagen ganz oder teilweise zu untersagen, wenn der 
Inhaber die Deckungsvorsorge nicht — oder nicht 
rechtzeitig — nachweist. 


Zu § 21 — Rechtsverordnungsermächtigung 

§ 21 Abs. 1 enthält die Ermächtigung der Bundesre- 
gierung, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates und Beteiligung des Bundestages 
(§21 Abs. 2), die Pflicht zur Deckungsvorsorge, den 
Zeitpunkt, ab dem sie getroffen werden muß, sowie 
deren Ausgestaltung imd Überwachung im Rahmen 
detaillierter Vorgaben näher zu regeln. 

Nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 wird der Zeitpunkt zu bestim- 
men sein, ab dem die Regeln über die Deckungsvor- 
sorge wirksam werden. 

Nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 werden gestaffelte Deckungs- 
summen für unterschiedliche Anlagen festzusetzen 
sein. Maßstab ist der Umfang des Schadenspotentials. 
§ 21 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 ermöglicht es, die Verwaltungs- 
kontrolle hinsichtlich der Deckungs vor sorge näher zu 
regeln. § 21 Abs. 1 Nr. 6 stellt die vmnschenswerte 
Anwendung von § 158 c Abs. 2 Satz 1 bis 3 Versiche- 
rungsvertragsgesetz (WG) sicher; nach § 158 c Abs. 2 
Satz 4 WG ist im Rahmen einer Pflichtversicherung 
die Wirkung des Nichtbestehens oder der Beendi- 
gung eines Versicherungsverhältnisses gegenüber ei- 
nem Dritten durch Anzeige davon abhängig, daß eine 
zur Entgegennahme der Anzeige zuständige Stelle 
bestimmt ist. § 21 Abs. 1 Nr. 7 eröffnet schließlich die 
Möglichkeit, auf ein Fehlen der erforderlichen Dek- 
kungsvorsorge zu reagieren. 

§ 21 Abs. 1 Nr. 8 ermöglicht es, zusätzliche Anzeigen- 
pflichten des Inhabers der Anlage, des Versiche- 
rungsuntemehmens und desjenigen, der eine Frei- 
stellungs- oder Gewährleistungsverpflichtung über- 
nommen hat, vorzusehen. So können z. B. Bestim- 
mungen getroffen werden über die Anzeigenpflichten 
des Inhabers der Anlage im Hinbhck auf die Ände- 
rung der Deckungsvorsorge, den Wechsel des Versi- 
cherers oder desjenigen, der eine Freistellungs- oder 
Gewährleistungsverpflichtung übernommen hat, so- 
wie die Anzeige von Schadensereignissen, die An- 
sprüche nach diesem Gesetz auslösen. Auch für den 
Versicherer oder denjenigen der eine Freistellungs- 
oder Gewährleistungsverpflichtung übernommen 
hat, können Anzeigepflichten vorgesehen werden, 
z. B. im Hinblick auf die Beendigimg oder Kündigung 


des der Deckungsvorsorge zugrundehegenden Ver- 
trages. 

§ 21 Abs. 2 sieht — nach dem Vorbild des § 292 Abs. 4 
Handelsgesetzbuch — die Mitv^hrkung des Bundesta- 
ges beim Erlaß der Rechtsverordnung vor. Eine solche 
Mitwirkung erscheint im Hinblick auf die große Be- 
deutung der Deckungsvorsorge für die Geschädigten 
und die Unternehmen erforderlich. Zunächst wurde 
erwogen, im UmweltHG selbst auch die Einzelheiten 
der Deckungsvorsorge zu regeln. Um eine schnellere 
Anpassung auch an zukünftige Entvidcklungen zu ge- 
währleisten, wird jedoch der Weg einer Regelung 
durch Rechtsverordnung vorgezogen; der Erlaß dieser 
Rechtsverordnung ist dann allerdings an die Mitwir- 
kung des Bundestages zu binden. 


Zu § 22 — Strafvorschrift 

§ 22 erhält einen Straftatbestand für den Fall, daß für 
eine besonders gefährhche Anlage die erforderhche 
Deckungsvorsorge fehlt. Die Vorschrift entspricht § 6 
PflVG und § 94 AMG. Der in Absatz 1 vorgesehene 
Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
trägt dem Umstand Rechnxmg, daß Deckungsvorsorge 
nur für besonders gefährhche Anlagen gefordert 
wird. 


Zu § 23 — Bußgeldvorschrift 

Der Bußgeldtatbestand des § 23 betrifft Zuwiderhand- 
lungen gegen Vorschriften, die zur näheren Ausge- 
staltung der Deckungsvorsorge durch Rechtsverord- 
nung nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 ergehen. Die Vor- 
schrift entspricht § 24 StVG und § 58 Abs. 1 Nr. 10 
LuftVG. 


Zu § 24 — Übergangsvorschrift 

§ 24 schließt eine Rückwirkung dieses Gesetzes aus. 
Die Gefährdungshaftung tritt nur insoweit ein, als ein 
eingetretener Schaden nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes verursacht ist. Soweit ein Schaden durch 
lang andauernde Einwirkungen nach und nach ent- 
standen ist, besteht die Gefährdungshaftung nur für 
den Schadensteil, der nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes hinzugekommen ist. 


Zu § 25 — Berhn-Klausel 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin- Klausel für 
das Gesetz und für Rechtsverordnungen aufgrund 
dieses Gesetzes. 


Zu § 26 — Inkrafttreten 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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